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PART III 
Irrigation Department 


TENDER NOTICE 


Last date and time of receipt of tender - 17 - 2 - 2012 
up to 4 p . m . 


No . W4 (C )- 1654 /97 . 


30th January 2012 . 


Class of eligible contractor - A Class. 


Time of completion of work — 6 months. 


The Superintending Engineer, Minor Irrigation Circle , 
Thiruvananthapuram on behalf of the Governor of Kerala 
invites competitive tenders for the following work in 
sealed cover superscribing the name of work from the 
Registered Contractors of Irrigation and Public Works 
Departments. 


The Firm period of the tender will be four (4 ) 
months from the date of receipt of tender. 


Tender No. and Name of Work , related Division with 
Estimate PAC — 54 /SEMI/2011- 12 — Thiruvananthapuram 
City Flood -Removing the obstructions and rectifications of 
damaged side wall of Pattom thodu ( Thiruvananthapuram ) 
62 ,00 ,000 


Tender documents and other particulars can be 
obtained from the office of the undersigned on all working 
days commencing from 14 - 2- 2012 upto 4 p. m . on 15 - 2- 2012. 
A preliminary agreement in the prescribed form in Stamp 
Paper worth 100 should also be executed and submitted 
along with the tender. Tenders received without 
preliminary agreement will be summarily rejected . 
According to the provision of Kerala Construction 
Workers Welfare Fund Act 8 (2 ) 1984 , the Contractor who 
is undertaking construction of work has to remit 1 % of 
total cost of construction as contribution towards the 
Kerala Construction Workers Welfare Fund . The EMD 
should be pledged in favour of the Superintending 
Engineer, Minor Irrigation Circle, Thiruvananthapuram and 
submitted along with the Tender. 


EMD 50 ,000 


Cost of tender documents — 9 ,300 + VAT @ 4 % . 
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The sealed tenders should reach the office of the കൂടെ 100 (നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതു 
undersigned by post/speed post on or before 4 p .m . on പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
17 - 2 -2012 under any circumstances. The tenders received താണ്. പ്രാഥമിക കരാർ പത്രം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന 
directly or by courier will not be accepted . The tender ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
will be opened at 4 . 30 p .m . on 17 - 2 - 2012 by the 1984- ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
undersigned or an authorized person in the presence of 

നിയമത്തിലെ 8 (2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയെ 
tenderers who are present at that time. The tenders will 

ടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
not be received in person direct under any circumstances. 

ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
If the tender date is declared to be a holiday the tenders ക്ഷേമനിധി ഫ ണ്ടി ലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യ സ്ഥ നാ ണ് . 
will be received on the next working day upto 4 p .m . and 

നിരതദ്രവ്യം തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
will be opened at 4 .30 p .m . Earnest Money will not be 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തക്കരീതിയിൽ 
accepted in the form of Indira Vikas Pathra . Labour 

- വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
Contract Societies should produce certificates from 
competent authority ( from concerned Joint Registrar ) - പൂരിപ്പിച്ച് ദർഘാസുകൾ തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 
showing their class of registration , work in hand , financial മാത്രം 17 - 2- 2012 , 4 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള 
limit of total works , they can take up at a time and ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
eligibility certificate while purchasing the tender ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ 
documents and submit along with the tender documents . - മുദ്ര വച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
All the conditions prevailing in respect of the tenders in ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 17- 2 -2012 വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് 
Kerala PWD and as per the G. O .(P ) No. 84 /97/PW & T തന്നെ സൂപണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു 
applicable to the above work also . 

ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജ രാ കു ന്ന 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട 

കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ജല സേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, താഴെ യാതൊരുകാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്കു ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 4 മണിവരെ 
വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4.30- ന് 
അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽ നിന്നും മത്സ ര സ്വ ഭാ വമുള്ള 

തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രത 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസിന്റെ പേരും നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് 
പേരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
തപാൽ മുഖാന്തിരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ 

വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ 
കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 ( നാല്) വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ 
മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 

കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ, ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ബന്ധപ്പെട്ട 

യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന 
ഡിവിഷനും അടങ്കൽ തുകയും - 54/ എസ്. ഇ . എം. ഐ ./2011 -12 പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം - പട്ടം തോടിന്റെ - സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്ന് 
തട സ്സ ങ്ങൾ നീക്ക ലും തകർ ന്ന പാർശ്വ ഭി ത്തി ക ളു ടെ 

ലഭിച്ചത് ടെണ്ടർ വാങ്ങുന്ന സമയം ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട തും 
പുനരുദ്ധാരണവും ( തിരുവനന്തപുരം) - 62, 00,000. 

ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . കേരള 
നിരതദ്രവ്യം- - - 50 ,000 . 

ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 9,300 + വാറ്റ് ( 4 %). നകളും ജി . ഒ . ( പി ) നമ്പർ 84 / 97 പി. ഡബ്ല്യൂ . ആന്റ് റ്റി . 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും പകാ രമുള്ള നിബ ന്ധ ന ക ളെല്ലാം ഈ ദ ർ ഘാ സിനും 
സമയവും - 17 - 2 - 2012, 4 മണിവരെ. 

ബാധകമാണ്. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " എ ക്ലാസ്സ്. 
പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി 6 മാസം. 

Office of the 

Superintending Engineer, 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 14- 2-2012 Minor Irrigation Circle , 5th floor, 
മുതൽ 15 - 2 -2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി Jalavijnana Bhavan , 
ദി വ സ ങ്ങ ളിലും താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ Ambalamukku , Kowdiar P. O ., 

( Sd.) 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ 

Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer . 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എച്ച്. ഡി . 1579 / 95. 

- 2012 ജനുവരി 20. -- നമ്പർ ഡി1-1/99 വാല്യം -3. - 

2012 ജനുവരി 20. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശ്രാമം, കൊല്ലം താഴെപ്പറയുന്ന 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ 

- ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 

പ്രവർത്തിക്ക് പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാ സുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള അംഗീക ത 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള പുനർ ദർഘാസുകൾ 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്ര വച്ച 
കൊറിയർ വഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ കവറുകളിൽ 23 - 2 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ രജിസ്റ്റർ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താമസ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ വഴിയോ 
ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 

നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ക്കുന്ന ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 

തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമ സങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് 
ദർഘാസ് പ്രകാരമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കു 

ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ന്നതും തുറ ക്കു ന്നതുമാണ്. ദർഘാ സിൽ പങ്കെടു ക്കുന്ന 

ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി 
കരാറുകാർ അവരുടെ കരാർ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടു 
ത്തിയ പകർപ്പും ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹ ക ര ണ 

ദിവസം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
സംഘങ്ങൾ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ നൽകുന്ന നടപ്പുവർഷത്തെ 

ടെണ്ടർ നമ്പരും പവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ കണക്ക്, അവർക്കെ 

തുകയും- 10/ 2011- 12 - എം.എൽ. എ . പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ട് 
ടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ 

2011 - 12 - ശ്രീ . എ . എ . അസീസ് ബഹു . എം .എൽ. എ . 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (ബന്ധപ്പെട്ട് ജോയിന്റ് 

ഇരവിപുരം മണ്ഡലം- പ്രവൃത്തി- കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ 
രജിസാറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 

ഇര വി പുരം പന മൂ ട്ടിൽ കടവ് നട പ്പാലം നിർമ്മാണം 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

( ബാലൻസ് വർക്ക്) 7 ലക്ഷം. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 

നിരതദ്രവ്യം - 17,500 . 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
- അടങ്കൽ തുകയും 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,400 + വാറ്റ്. 
25 / 2011- 12 - - വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണം - 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
കുന്നത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 

സമയവും - 20 - 2 - 2012, 4 മണി വരെ. 
ശൂരനാട് തെക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 2 - 2012, 
കാഞ്ഞിക്കൽ താഴെ ഏലാക്ക് സമീപം 

4. 30 മണി. 
വലിയതറ കടവിന്റെ മുകൾഭാഗത്തായി 
പള്ളിക്കലാറിന്റെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " സി യും അതിലുപരിയും. 
റീച്ച്-- -- 13 . 50 ലക്ഷം 

33 , 750 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 
26/ 2011-12 - വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി - റാന്നി 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ദർഘാസ് 
അങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ റാന്നി വലിയ 
പള്ളിക്ക് സമീപം കടവ് നിർമ്മാണവും 

വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ 
പമ്പാനദിയുടെവലതുകര സംരക്ഷണവും 

നിശ്ചിതവിലയും വില്പന നികുതിയും ഒടുക്കി രേഖാമൂലം 
13.50 ലക്ഷം 

33 , 750 ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകളുടെകൂടെ " 50 ( അമ്പത്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 2, 100 + വാറ്റ്. 

നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും തൊഴി ലാളി സഹ ക ര ണ സം ഘ ങ്ങ ൾ സമർപ്പി ക്കു ന്ന 
13 - 2- 2012, 4 മണിവരെ. 

ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം സഹ ക ര ണ സം ഘം ജോയിന്റ് 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നു ം വാങ്ങിയ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും 
സമയവും - 17 -2 - 2012, 4 മണിവരെ. 

അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്ത ടി തൊഴിലാളി 
ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളു 
17 - 2- 2012 4.30 മണി. 

ടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേ 
ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാലാവധി - 4 മാസം. 

ണ്ടതാണ്. 1959- ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

നിയമത്തിന്റെ 8 ( 3) വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ 
പ്രവൃത്തിപൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി- 4 മാസം. 

മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1 ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " സി യും ഉപരിയും. 

ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകു വാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
- ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലേയും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അടച്ച തുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വി ലു ള്ള എ ല്ലാ മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. നിരതദ്രവ്യം കൊല്ലം ഉൾനാടൻ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

ജല ഗതാഗത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

മാറ്റി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

എഴുതേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 

ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 


14th FEB . 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


- 150 


( 2 ) 
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8 3 / ഇ ഇ / 2 011 - 12 / എ ം . എ - ഇ ള മാട് 
പഞ്ചായത്തിലെ കാരാളിക്കോണം വെളിഞ്ചാൽ 
ടി 7,00 ,000 


17 ,500 


രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാൽവഴി സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
4. 30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരാകുന്ന 
കരാറു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറക്കു ന്ന തു മാ ണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാണശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- ഇന്ദിരാ വികാസ് പതം നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാളിതുവരെയുള്ള മറ്റ് എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
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8 4 / ഇ ഇ / 2 011 - 12 | എ ം . എ - ക ട ന ൽ 
പഞ്ചായത്തിലെ നകാംകോണം ടി - 13,00,000 32,500 


വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 


5 85 / ഇഇ / 2011- 12 / എം . എ - കരുനാഗപ്പള്ളി 

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 1- ൽ 
ചാത്തൻ വയൽമുതൽകണ്ണംകര ജംഗ്ഷൻവരെ 
ഓട നിർമ്മാണം - 12, 00,000 


ന 


30 , 000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വിഭാഗം, 
ആശ്രാമം, കൊല്ലം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


പദ്ധതി സംരക്ഷണം 


6 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


8 6/ ഇ ഇ / 2 011 - 12 / എം . എ - വളി യ 
പഞ്ചായത്തിലെ മുളമൂട്ടിൽ ഏലായിൽ ട്രാക്ടർ 
പാ സ്സേ ജ് നിർ മ്മാ ണ വും വ ശ ങ്ങ ളു ടെ 
സംരക്ഷണവും - 11,00 ,000 


27 ,500 


നമ്പർ ഡി1 - 1425 / 07 . 


2012 ജനുവരി 23. 
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8 7/ ഇ ഇ / 2 0 11 - 12 | എം . ഐ - പ മ ന 
പഞ്ചായത്തിലെ പി . എം. കെ . ജംഗ്ഷനടുത്തുള്ള 
കലുങ്ക് പൊളിച്ച് പുതുക്കിപണിയൽ - 5,50,000 13,800 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
S 1,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 
- " 1,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് " 2,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 
- 1, 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 
" 1,100 + വാറ്റ്. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശമാം, കൊല്ലം താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ ക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് ജല വി ഭവ 
വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മത്സ ര സ്വ ഭാ വ മുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 22 - 2 -2012 , 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 
തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല 
താമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
താ ണ്. ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കുന്ന കോൺടാക്ടർമാർ 
അവരുടെ ലൈസൻസിന്റെ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പിയും ടെണ്ടറിനോ 
ടൊപ്പം കർശനമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ദിരാ വികാസ് 
പ്രതം നിര ത ദ വ്യ മായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ലേബർ 
കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ 
യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്കെടുക്കാവുന്ന 
പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് 
ലഭിച്ചത് ടെണ്ടർ വാങ്ങുന്ന സമയം യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ 
ഹാജരാക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
16 -2 - 2012, 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
22 - 2 - 2012 , 4 മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
22 - 2 - 2012 , 4.30 മണി. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " സി യും ഉപരിയും. 

(പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 
5 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 


( ഒപ്പ്) 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
കൊല്ലം. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


- ( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ധനസഹായം 


81 / ഈ ഇ / 2 011 - 12 | എം . എ - ഉമ്മ ന്നൂർ 
പഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മന്നൂർ ഏലാക്കുളത്തിന്റെ 
നവീകരണം - 12, 50 ,000 


31,250 


നമ്പർ ഡി1- 24 / 2008. 

- 2012 ജനുവരി 25. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജല വിഭവ 
വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മത്സ ര സ്വ ഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 23 - 2- 2012, 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 


- 82 / ഇ ഇ / 2011 - 12 | എം . എ - നില മേൽ 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ കൈതോട് വലിയ വീട് 
കുളത്തിന്റെ നവീകരണം- 13,50,000 


33,750 


14th FEB . 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


- 151 


നിരത് 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


ദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


1 62/ ഇഇ/ ഐ /2011 - 12 - ആരക്കുഴപഞ്ചായത്തിൽ 

വാർഡ് നമ്പർ 10- ൽ ആവോലിച്ചാൽ കടവിന്റെ 
നിർമ്മാണവും തൊടുപുഴ ആറിന്റെ തീര 
സംരക്ഷണവും - 12 ലക്ഷം 


30, 000 


2 63 / ഇഇ / ഐ / 2011- 12 --മണീട് പഞ്ചായത്തിൽ 

വാർഡ്നമ്പർ 3- ൽ വെട്ടിത്തറ ഫെറികടവിന്റെ 
മുകൾഭാഗത്തായി മൂവാറ്റുപുഴ ആറിന്റെ 
തീരസംരക്ഷണം 12 .50 ലക്ഷം 


31,250 


തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ വഴിയോ നേരിട്ടോ 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
രണ്ട് മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുക യും - 4| എ ഇ ഇ / എ ം . എ / 2 011 - 12 - എഫ് . ഡി . 
ചാത്തന്നൂർ പഞ്ചാ യ ത്തിൽ ഏറം ലക്ഷം വീട് കോളനി 
കുളി ക്ക ടവ് റോഡിന് സമീപം ചാത്തന്നൂർ തോടിന്റെ 
സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണവും നിലവിലുള്ളതിന്റെ ഉയരം 
കൂട്ടലും - 3,00,000. 

നിരതദ്രവ്യം- 7, 500. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 17 -2- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 -2 -2012, 
4.30 മണിവരെ. 

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " ഡി യും ഉപരിയും. 

ജല വിഭവ വകു പ്പി ലും പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലും 
ദർഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് " 1,800 + 4 % 
വി . നി., ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " 1, 900 + 4 % വി . നി . 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 2 - 2012 , 1 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 2 - 2012 , 3 മണി വരെ. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " സി യും അതിനുമുകളിലും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും കാക്കനാട് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതു 
പ്രകാരം ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 4 
മാസമായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 
അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ടി .എൻ. 10/ 2011. 


2012 ജനുവരി 23. 


- ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത രൂപത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീ യറുടെ പേരിൽ മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ നിശ്ചിത 
നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കാത്ത എല്ലാ ദർഘാ സു കളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജലവിഭവ വകുപ്പ്എറണാകുളം 
ഇറി ഗേ ഷൻ ഡിവി ഷൻ എക്സ് സി കട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന തീയതി വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . താഴെപ്പറയുന്ന 
തീയതിയിൽ സാധാരണ തപാലിലോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
നേരിട്ടോ കൊറിയർ വഴിയോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . അന്നേദിവസം എക് സി ക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് തദവസരത്തിൽ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ 
സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാ സ് ഫോറം ലഭിക്കു ന്ന തി ലേക്ക് തൊഴിലാളി 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾഓരോ പണിക്കുമുള്ള യോഗ്യതയെ 
സംബ ന്ധിച്ച ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ഹാജരാക്കേണ്ട താ ണ്. കേരള ജലവിഭവ / പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
എറണാകുളം, കാക്കനാട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

കൂടി വയ്ക്കേ ണ്ടതാകുന്നു . അതിനുള്ള സാമ്പിൾ ഫോറം 

ആഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു . 
നമ്പർ ഡി . ബി . 3/ 2007 - 08. 

2012 ജനുവരി 23. 

നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് 
എഞ്ചി നീ യർ, മൂവാറ്റു പുഴ വാലി ജല സേചന പദ്ധതി, ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടു 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7 , മൂവാറ്റുപുഴ താഴെ പറയുന്ന ള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാ 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ 

- ത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴി 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ് 

- ലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽതുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 

അംശാദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് 
24 - 2- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 

അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. നിയമാനുസൃതമായ സെയിൽസ് ടാക്സ് 
മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും ( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല) 

ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും ആയവ സെയിൽസ് 
അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ 

ടാക്സസ് ( വാറ്റ്) അ ധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്ന തു മാ ണ്. 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 

ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 84 / 97 / പി . ഡബ്ല . ആന്റ് റ്റി. 
കരാ റു കാ രു ടെയോ അ വ രു ടെ ജപ തി നി ധി ക ളു ടെയോ 

തീയതി 19 - 8 -1997 - ഉം ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 13898 / 84 / 97 / 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന 

പി. ഡബ്ല . ഡി. തീയതി 21- 2 - 1998 - ഉം പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 

പെർഫോർമൻസ്, ഗ്യാരണ്ടി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള 
കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ 

പൊതുമരാമത്ത്/ ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകൾ 
അടു ത്ത പ വൃത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ 

സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 

ബാധകമാണ്. 
3. 30 - ന് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ദർഘാസ് നമ്പരും നിരത എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
ക്രമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

എം . വി. ഐ . പി. സബ്ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

നമ്പർ 7 , മൂവാറ്റുപുഴ. 

എഞ്ചിനീയർ, 


5 ,650 


1 3 / എഇഇ .7 / എം . വി . ഐ . പി ./ 2011 - 12 

എം . വി . ഐ . പി . - ആർ. ബി. എം . സി . - ചെ . 
28187 മുതൽ 28337 വരെയുള്ള കനാൽ 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ മെറ്റലിംഗും 

ടാറിംഗും - 2,25, 000 
2 4 / എഇഇ.7 / എം . വി . ഐ . പി./ 2011- 12 

എം . വി . ഐ . പി . - ഇഞ്ചുർ മൈനർ 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെ . 1400 മീറ്ററിനും 3000 
മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് 
റോഡിലെ കുഴി അടയ്ക്കലും 
പുനരുദ്ധാരണ ജോലികളും - 3,00 ,000 


7, 500 


ദർ ഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
- 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 600 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 21- 2 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനു 
മുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ച 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ കാണിച്ചിട്ടുളള 
തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണി യോർ ഡ റായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കു 
മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . ഈ ജോലികൾക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു 
മ്പോൾ " 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ കരാർ 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. 2/ SEICC/2011-12 . 

| 18th January 2012 . 
The Superintending Engineer , Irrigation Central Circle, 
Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala 
invites bids for Pre - qualification and competitive tender for 
award of work in separate sealed covers for the following 
work from Registered ‘ A ’ Class contractors /firms of Kerala 
Irrigation Department/K . P. W . D . who are financially 
stable. Intending contractors/firms should have previous 
experience of completing atleast one single work for an 
amount of 50 % estimate value of the work intended to be 
executed . 

Tender Number — P. Q . 2 /SEICC /2011- 12 . 

Name of Work - NABARD - RIDF XVII - Construction 
of a Regulator cum Bridge at Pathalam across Periyar river 
in Ernakulam District. 

Estimate P. A . C .: 
(a ) Civil Work - 48 , 74,55, 394. 
(b) Mechanical Work - 8,30,71,615 

Total - 57,05 ,27, 009 . 
EMD - 50,000 . 

Minimum amount of the Completion Certificate , 
obtained from the agreement executing authority , 
for a single work executed within the last 5 years — 
- 28,52,63 ,505. 

Date and time of sale of tender — 17 - 2- 2012 , 11 a . m . 
- to 23 -2 -2012 , 4 p . m . 
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Date and time of receipt of tender (By Regd. Post 
only ) — Upto 1 p. m . on 29-2 -2012 . 

Opening date and time of tender (P.Q . bid only ) — at 3 
p . m . on 29 - 2 - 2012 . 

Time of completion — 24 months. 
The Project includes the following Principal Work items 
A . Civil Work : 

1. Ring bund formation — 740 m . 
2 . (a ) Earth work excavation — 8698 m3 

(b ) Earth work filling — 23232 m3 
3. Foundation details — 36 Nos. of bored cast in situ 

piles of 1000 mm dia for right abutment in M25 , 
14 Nos. of 1000 mm dia in M25 for 1 pier, 160 Nos. 
500 mm dia in M25 is to be provided at 1.8 m 
spacing in 2 row and spacing of piles in each row 
is 2 m . For left abutment, 1000 mm dia pile 
18 Nos. is to be provided in M20 design mix . 
Total length of 1000 mm dia in M25 = 1812 m . 500 
mm in M25 = 1360 m and 1000 mm dia in M20 = 162 m . 


10 . Generator room and operator room — Earth work , 

C . C . 1:4:8 , R .R . in C . M . 1:8 , brick work , Plastering 
and provided R .C .C . slab in 1:2 :4 . 

B . Mechanical Works on Turn Key Basis 

14 Nos. Regulator shutters (vertical lifting ) of size 
10 .74 m x 3 ,5 m and 2 Nos. lock with lock shutters of size 
14 . 78 m x 4 m is to be provided . The steel used for 
shutter shall conformed to IS 2062 grade B . The 
secondary embedded parts are to be fabricated in 
stainless steel ( SS 304 ). The shutters are to be painted 
with one coat high build epoxy coal tar like Rust-o -seal 
over 2 coats self priming paint like Rust-o - cap after sand 
blasting, Stainless steel thrust rollers (8 Nos . each ) with 
self aligning spherical roller bearings are to be provided 
for better functioning of the shutter. 


4 . Sub structure — Pile cap of pier abutment and lock 

wall is in M25 design mix , solid apron , is in R .C .C . 
M25 C . C . block protection for aprons is in C .C . 
1 : 3 :6 , R .R . packing for apron is to be provided . 

The length of navigation lock is 90 m . 
5. Super structure 

(a ) Abutment and piers — Vibrated R . C .C . in M20 
design mix counter fort type for left abutment, 
vibrated R .C .C . M25 counter fort type for right 
abutment. 14 Nos. piers is to be provided in R . C .C . 
M25 design mix . Both abutment and mass piers 
have to be provided with R .C . C . cap in M25 design 
mix . 
(b ) Deck slab and approach slab — Vibrated R .C .C . 
1: 1:2 design mix for deck slab and vibrated R . C .C ., 

1: 11/2:3 design mix for approach slab and hand rails . 
6 . River side protection works — C .C . Retaining wall in 

1:3 :6 graded metal and retaining wall in D . R . with 
top course of R . R . have C . C . belt on top is 

proposed for river side protection works. 
7. Approach roads — Earth filling , metalling (5990 m²), 

black topping and fixing R . C .C . guard stones. 
Approach road side is to provided with para web 

reinforced soil wall in M35 as retaining structure. 
8 . (a ) Concrete works — Reinforced cement concrete 

M20 — 710 m3 and M25 design mix — 19900m ), Plain 
cement concrete 1:2 :4 , 1:3 :6 and 1:4:8 — 3400 m 

(b ) Reinforcement work — 19600 Qtl. 
9 . Demolishing the existing lock - Demolishing R . C . C . 

work 72 m ’, Rubble work 365 m3. 


Bulb nose type and L type rubber seals are to be 
provided at downstream side vertical edge of regulator 
shutters and L type seals are to be provided on vertical 
both sides of lock shutters . Flat type rubber seal are to be 
provided at bottom sides of shutters. 

Hoisting platform with winch unit hoisting mechanism 
is to be provided . The lifting speed of regulator shutter is 
0 .5 m /min . and lock shutter is 2 .0 m /min . 

Note: — Those contractors/firms who are not having 
the experience/expertise in the design of steel shutters 
and its fabrication and erection including all mechanical 
and electrical works should have tie up with such firms 
who are having the relevant experience /expertise and a 
letter of undertaking to this office is to be produced 
from such contractors/firms. The contractors tie up firms 
should furnish attested copy of documents showing 
satisfactory completion of design , fabrication , erection 
and trial run of similar regulator shutters along with pre 
qualification documents. 

The contractors tie up firm should have competent 
Engineering Graduates experienced in design of regulator 
shutters . In the absence of such persons agreement 
executed with recognized design consultants for design 
of shutters should be produced along with the 
pre - qualification documents. The contractors /tie up firm 
should own a workshop with required capacity for 
manufacturing and erecting shutters . A Mechanical 
Engineer should be appointed at site for supervision of 
Mechanical Works . 


| 


The following are the Essential plants and equipments 

required for construction 
1. Dewatering pumps 40 HP 

- 7 Nos. 
2 . Boring plant 

2 Nos. 
3. Pile driving equipment 
4. Concrete Mixer (0.28 to 34 m ) 
5 . Concrete Vibrators and Accessories – 


| 


| 


| 


| 
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1 No. 


10 Nos. 


1 No . 


4 Nos. 


completed work shall invariably be submitted along with 
the application for P. Q . documents and tender documents , 
failing which P. Q . documents will not be issued to him . 
The Certificate should contain the details such as Name of 
Work , Agreement No., Date of starting the work , Date of 
completion , Time of completion as per original agreement, 
estimate /revised estimate amount of the work . The 
contractors/firms should attach an affidavit along with the 
P . Q . documents stating whether or not any works carried 
out by him or them were terminated due to his/their fault . 


4 


, 


1 No. each 


1 


4 Nos. 
1 No. 
1 Set 


1 No . 


6 . Compressor (200 to 300 cfm ) 
7. Lorry/ Tippers 
8. Road Roller 10 T Capacity 
9 . Tanker Lorries 
10 . Jack Hammers 
11. Dozer, Poklain and JCB 
12. Boat (Motor and Country ) 
13. Welding Set 
14 . Generator 15 KVA 
15. Equipments required for fabrication , 

works, sand blasting works and 

erection works 
16 . Compressor having a capacity of — 

200 cfm (FAD ) for sand blasting 
17. Crane having 25 T lifting capacity — 
18. Mini concrete batching plant - 
19. Concrete pump of suitable 

capacity 
20. Pontoon of suitable capacity 
21. Pneumatic road roller 

HM Plant Capacity 75T/Hour 
23. Paver finisher hydrostatic with 

sensor control 
24. Generator 250 KVA 
25 . Front end loader 1 Cum 

Bucket capacity 
26. Vibrator roller 8 T capacity 

Smooth wheeled tandem 
roller 6 - 8 T 

— 


1 No. 
1 , 


2 Nos. 


1 No. 


The P. Q . documents and tender documents will not be 
issued after 4 p .m . on last issue date under any 
circumstances . The duly filled up pre- qualification 
documents 3 Nos . (one no. original and two duplicate ) 
along with EMD and preliminary agreement in one sealed 
cover and tender for work in another sealed cover, writing 
clearly over the cover specifying whether it contains P. Q . 
documents /tender documents with name of bidder and 
name of work and then enclosing these two covers in a 
single cover duly superscribing the name of work and the 
name of contractor and send the same by registered post/ 
speed post (courier will not be accepted ) so as to reach 
the Office of the undersigned before 1 p .m . on the last 
date fixed for receipt. The P . Q . documents and tender 
documents received after the time notified above will not 
be considered under any circumstances. The tenders 
received after the stipulated date and time due to postal 
delays or any other reason will not be considered . The 
department shall not be responsible for postal delays . 
Tender through courier service directly will not be 
accepted . The department reserves the right to deny pre 
qualification to any of the applicants and to reject the 
tender submitted by any of the applicant without 
assigning any reason thereto . If the last date of receipt of 
the tender happens to be a holiday , tenders will be 
received upto the stipulated time on the next working day . 
Preliminary agreement on stamp paper worth of 100 duly 
filled up and signed and sufficient Earnest Money 
Deposit duly pledged in favour of Superintending 
Engineer , Irrigation Central Circle , Thrissur should be 
enclosed along with the Pre - qualification documents 
sealed cover for the work . Tenders received without the 
above mentioned documents shall summarily be rejected . 


1 , 


DITIONS 


Registered “ A ” Class Contractors /Firms in Kerala 
Irrigation Department or KPWD who have experience in 
carrying out large works and who consider themselves 
capable of carrying out the work may obtain 
Pre - qualification documents and the tender documents 
from the Office of the undersigned on any working day 
between 11 a.m . and 4 p.m . as detailed above on payment 
of 50 ,000 + VAT + Cess in cash directly. Those who 
require further copies of the documents may pay 
. 25 ,000 + VAT + Cess for each additional copy. 


The Pre - qualification documents alone will be opened 
on the Pre - qualification bid opening date . After 
evaluation in the Office of the undersigned , the same will 
be submitted to the Chief Engineer for approval and final 
selection by the Pre - qualification Committee of Chief 
Engineers . Only those tenders for works, submitted by 
contractors / firms who are pre - qualified by the Chief 
Engineer s Committee shall be opened and scrutinized later 
on . Tenders of works of contractors /firms who have not 
been pre - qualified will be summarily rejected without 
opening and the unopened tenders will be returned to the 
tenderers on proper receipt. 


Prospective contractors/ firms should have completed 
at least one work of 50 % estimate value of the work now 
tendered within the last five years . A certificate to this 
effect from the agreement executing authority of the 
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- പ്രവർത്തിയുടെ ഏകദേശ വിവരണം 


( എ ) സിവിൽ പണികൾ 


-- 1. റിംഗ് ബണ്ട്രൂപീകരണം - 740 മീറ്റർ 


2. ( എ ) മൺപണി - 8698 ഘനമീറ്റർ 


( ബി ) മണ്ണു നിറയ്ക്കൽ 


- 23232 ഘനമീറ്റർ 


ണC 


The date and time of opening of tenders of work of 
contractors/firms who are pre - qualified will be intimated to 
the concerned well -in advance . Besides Security Deposit, 
10 % Bank Guarantee should be submitted by the selected 
bidder at the time of executing agreement. One per cent 
of the value of work done shall be recovered and released 
to the Kerala Construction Workers Welfare Fund from 
each bill at the time of payment. The Kerala Value Added 
Tax Act, 2003 and the Kerala Value Added Tax Rules, 2005 
shall be applicable to these works contracts . All the 
conditions contained in G . O . (P ) No. 84 /97 dated 19 -8 - 1997 , 
G O . (P ) No . 13 /98 /PWD dated 21- 2 -1998 and G. O . ( Ms.) 
No. 43 /99 / IRD dated 9 -6 - 1999 and other rules prevailing 
with regard to tender for works in Irrigation Department 
and PWD will be applicable for this tender also . 

Any clarification required as regard to this 
tender can be obtained from the undersigned . 
(Phone No . : 0487 - 2332465). 


3. അടിത്തറയുടെ പണികൾ - വലതു അബട്ട് മെന്റിൽ 

എം . 25- ൽ 1000 മി. മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ബോർഡ് കാസ്റ്റ് 
ഇൻ സി പൈൽസ്- 36 എണ്ണം, ഒരു പിയറിന് 
എം . 25 - ൽ 1000 മി . മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള പൈലുകൾ 14 
എണ്ണം, 1.8 മീറ്റർ ഇട വിട്ട്, 2 മീറ്റർ വീതിയിൽ, 2 
വരിയായി, 500 മി . മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള പലു കൾ 
എം . 25 - ൽ 160 എണ്ണം, ഇടതു അ ബട്ട് മെന്റിൽ 
എം. 25- ൽ 1000 മി. മീറ്റർ വ്യാസത്തിലുള്ള പൈലുകൾ 
18 എണ്ണം, ആകെ നീളം എം . 25 - ൽ 1000 മി. മീറ്റർ 
വ്യാസത്തിൽ 1812 മീറ്റർ, 500 മി . മീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ 
എം . 25 - ൽ 1360 മീറ്റർ, ആകെ നീളം 1000 മി. മീറ്റർ 
വ്യാസത്തിൽ എം . 20- ൽ ആകെ നീളം 162 മീറ്റർ. 
4. സബ് സ്ട്രക്ചർ - പൈൽ ക്യാപ് പിയർ, അബട്ട്മെന്റ്, 

ലോക്ക്വാൾ എന്നിവ എം . 25 ഡിസൈൻ മിക്സിലും, 
സോളിഡ് ആപൺ ആർ. സി. സി . എം . 25 - ലും , 
ആപണിനുള്ള ബ്ലോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സി. സി. 1 : 3 : 6- ലും 
ആപണിനുള്ള കരിങ്കൽ പാക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കുന്നു . 


നാവിഗേഷൻ ലോക്കിന്റെ നീളം 90 മീറ്റർ. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ജല സേചന മദ്ധ്യമേഖ ല , തൃശ്ശൂർ താഴെ വിവ രി ക്കുന്ന 
പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടിമുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തി 
ക്കുമുള്ള മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പി 
ക്കുന്ന പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിൽ പരിചയസമ്പ 
ന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവ രും കേരള ജല സേചന 
വകുപ്പിലേയോ/ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലേയോ " എ ക്ലാസ്സ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും താഴെ വിവരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ 
അടങ്കൽ തുകയുടെ അൻപതു ശതമാനമെങ്കിലും അടങ്കൽ 
തുകയ്ക്കുള്ളഒറ്റ പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ 
തൃപ്തികരമായി ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 02 /എസ്. ഇ . ഐ . സി . സി ./2011 -12. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്- നബാർഡ്- ആർ. ഐ . ഡി.എഫ്- 
XVII - എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാതാളത്ത് പെരിയാർ നദിക്കു 
കുറുകെ റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽ തുക: 
( എ ) സിവിൽ ജോലി - 48, 74 ,55 ,394 , 
( ബി ) മെക്കാനിക്കൽ ജോലി - 8, 30,71,615. 

-- ആകെ-- -- - 57,05,27,009. 
നിരതദ്രവ്യം- 50, 000. 


അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കേണ്ട ലഭിച്ച കംപ്ളീഷൻ സർട്ടി 
ഫിക്കറ്റിൽ (എഗ്രിമെന്റ് അധികാരിയിൽ നിന്നും) കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയായ് തീർത്ത പ്രവർത്തിയുടെ 
കുറഞ്ഞ തുക - 28,52,63, 505 . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 2 -2012 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 23 - 2 - 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമ യ വും ( ര ജി സ്റ്റേർഡ് തപാ ലിൽ മാത്രം) 
29 - 2- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ( പി. ക്യു . 
ബിഡ് മാത്രം) - 29 - 2 -2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 24 മാസം. 


സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ 
( എ ) അബട്ട് മെന്റും പിയ റു കളും - വൈബറ്റഡ് 
റീഇൻഫോഴ് സ് ഡ് സിമന്റ് കോൺ കീറ്റ് എം 20 
ഡിസൈൻ മിക്സിൽ കൗണ്ടർ ഫോർട്ട് ടൈപ്പ് ഇടത് 
അബട്ട്മെന്റ്, വൈബ്രേറ്റഡ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമന്റ് 
കോൺക്രീറ്റ് എം 25 ഡിസൈൻ മിക്സിൽ കൗണ്ടർ 
ഫോർട്ട് ടൈപ്പ് വലത് അബട്ട് മെന്റ്, എം . 25 - ൽ 
ഡിസൈൻ മിക് സി ൽ 14 പിയ റു ക ളും , 

2 അബട്ട്മെന്റുകളും ആർ. സി . സി . ക്യാപ്പും. 
( ബി ) ഡെക്ക് സ്ലാബും അപ്രോച്ച് സ്ലാബും - വൈബ്രേറ്റഡ് 

റീഇൻ ഫോഴ് സ് ഡ് സിമന്റ് കോൺ കീറ്റ് 1 : 1 : 2 
ഡിസൈൻ മിക്സിൽ ഡെക്ക് സ്ലാബും വൈബ്രേറ്റഡ് 
റീഇൻഫോഴ് സ് ഡ് സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1 : 11/2 : 3 
ഡിസൈൻ മിക്സിൽ അപ്രോച്ച് സ്ലാബും ഹാൻഡ് റെയിലും. 
6. പുഴയുടെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പണികൾ - സിമന്റ് 

കോൺ കീറ്റ് 1 : 3 : 6 [ ഗ ഡ ഡ് മെറ്റ ലിലും 
കരിങ്കൽപണിയിൽ ടോപ്പ് ബെൽറ്റോടുകൂടി പുഴയുടെ 
സംരക്ഷണപണി. 
- സമീപന നിരത്ത് നിർമ്മാണം - മണ്ണു നിറച്ച് 5990 
സ്ക്വയർ മീറ്റർ മെറ്റലിംഗും ടാറിംഗും, ആർ. സി . സി . 
ഗാർഡ് സ്റ്റോണു കൾ, എം . 35 - ൽ പാരാ വെബ് 
റീഇൻഫോഴ്സസ്ഡ് മൺഭിത്തി. 
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ഷട്ടറുകൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിന് പരിചയവും യോഗ്യതയു 
മുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ 
അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൺസൾട്ടന്റുമായുള്ള ധാരണാപത്രം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


8. ( എ ) കോൺക്രീറ്റ് പണികൾ ആർ. സി. സി. എം . 20 - 710 

ഘ ന മീറ്റർ ആർ. സി . സി. എം . 25 ഡിസൈൻ 
മിക്സ് - 19900 ഘനമീറ്റർ , പി . സി . സി . 1 : 2 : 4, 1 : 3 : 6, 
1: 4 : 8- 3400 ഘനമീറ്റർ. 

( ബി) റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പണികൾ – 19600 ക്വിന്റൽ 
9. നിലവിലുള്ള ലോക്കിനെ പൊളിച്ചുകളയൽ - ആർ. സി . 

സി .-72 ഘനമീറ്റർ. കരിങ്കൽ പണി- 365 ഘനമീറ്റർ. 
10 . ജനറേറ്റർ മുറിയും ഓപ്പറേറ്റർ മുറിയും - മണ്ണു മാറ്റൽ, 

സി . സി. 1: 4 : 8 കരിങ്കൽ പണി സി . എം . 1 : 6, ഇഷ്ടിക 
പണി, തേപ്പ്, ആർ. സി. സി . സ്ലാബ് സിമെന്റിൽ 1 : 2 : 4. 
( ബി) മെക്കാനിക്കൽ പണികൾ ( ടേൺ കീ വ്യവസ്ഥയിൽ) 


ടി പ്രവർത്തിക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കുറയാതെയുള്ള 
ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും അവശ്യം വേണ്ടിവരുന്നതാണ് 
1. വെള്ളംനീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പമ്പ് 40- HP 7 എണ്ണം 
2. കുഴിക്കുന്നതിനുള്ളഉപകരണം 

- 2 എണ്ണം 
3. പൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളഉപകരണം - 2 
4. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ (0. 28 മുതൽ 
34 ഘനമീറ്റർ വരെ) 

- 5 ,, 
5. കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്ററും അനുബന്ധ 
ഉപകരണങ്ങളും 

- 10 13 
6. കംപ്രസ്സർ ( 200 മുതൽ 300 സി. എഫ്. 

എം . വരെ) 
7. ലോറിടിപ്പർ 
8. റോഡ് റോളർ 10 ടൺ കപ്പാസിറ്റി 
9. ടാങ്കർ ലോറി 


- 


- 1 


, , 


10 . ജാക്ക് ഹാമർ 


10 .74 മീറ്റർ നീളത്തിലും 3.5 മീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള 14 
റെഗുലേറ്റർ ഷട്ടറുകളും, 14.78 മീറ്റർ നീളത്തിലും 4 മീറ്റർ 
വീതിയിലുമുള്ള 2 ലോക്ക് ഘടിപ്പിച്ച ലോക്ക് ഷട്ടറുകളുടെ 
നിർമ്മാണം, ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ IS 2062 ഗ്രേഡ് 
ബി ആയി രി ക്ക ണം . സെക്കന്ററി എംബ ഡഡ് ഭാഗ ങ്ങൾ 
സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ SS 304 - ൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കണം. പെയിന്റ് 
ചെയ്യുന്നതിനായി ഷട്ടറുകൾക്ക് ഹൈ ബിൽഡ് ഇപോക്സി 
കോൾ ടാർ ഒരു കോട്ടും, 2 കോട്ട് സെൽഫ് ഫമിംഗ് 
പെയിന്റും സാന്റ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗിനുശേഷം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. 
സ്പിരിക്കൽ റോളർ ബെയറിംഗ് ഉള്ള സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ 
ത്രസ്റ്റ് റോളർ 8 എണ്ണം ഷട്ടറിന്റെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനായി 
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം. 
-- റെഗുലേറ്റർ ഷട്ടറിന്റെ വശങ്ങളിൽ ബൾബ് നോസ് 
ടെപ്പിലും എൽ ടെപ്പിലും ഉള്ള റബ്ബർ സീലു ക ളും , 
ഷട്ടറിന്റെ താഴെ ഫ് ളാറ്റ് ടൈപ്പ് റബ്ബർ സീലു ക ളും 
ഉറപ്പിക്കണം. 

- ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുന്നതിനായി വിഞ്ച് യൂണിറ്റോടുകൂടിയ 
ഹോയിസ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കണം. റെഗുലേറ്റർ ഷട്ടർ 
ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വേഗത 0.5 മീറ്റർ മിനിറ്റും ലോക്ക് ഷട്ടർ 
ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വേഗത 2 മീറ്റർ മിനിറ്റും ആയിരിക്കണം. 
കുറിപ്പ്: - ഷട്ട ർ രൂപകല്പന , നിർമ്മാണം, സ്ഥാപിക്കൽ 

മുതലായ പണികളും ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പണികളും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം 
ഇല്ലാത്ത കരാറുകാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രസ്തുത 
(പ്രവർത്തി ചെയ്യു ന്ന തി നായി സാങ്കേ തിക 
വൈദഗ്ധ്യവും ഉപകരണങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളു 
മായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ധാരണാപത്രവും 
അവരുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ടിയുള്ള ബന്ധ പ്പെട്ട രേഖ കളും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


11. ഡോസർ, പാക്ളെയിൻ, ജെസിബി - 1 എണ്ണം വീതം 
12. മോട്ടോർ ബോട്ട്, നാടൻ വള്ളം - 1 എണ്ണം വീതം 
13. വെൽഡിംഗ് സെറ്റ് 

- 4 എണ്ണം 
14 . ജനറേറ്റർ 15 കെവിഎ 

- 1 ,, 
15. ഫാബ്രിക്കേഷൻ പണിക്കും സാന്റ് 

ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പണിക്കും എറക്ഷൻ 
പണിക്കും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 

- 1 ,, 
16. സാന്റ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗിന് ആവശ്യമായ 
200 സി . എഫ്. എം. (എഫ്. എ . ഡി.) 
കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കംപ്രസ്സർ. 

- 1 23 
17 . 25 ടൺ ലിഫ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 
-- ക്രെയിൻ 
18 . മിനി കോൺക്രീറ്റ് ബാച്ചിംഗ് പ്ലാന്റ് 
19. യോജിച്ച കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 

കോൺക്രീറ്റ് പമ്പ് 
20. യോജിച്ച കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പോൺടൂൺ 
21. നുമാറ്റിക്ക് റോഡ് റോളർ 
22. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 75 ടൺ കപ്പാസിറ്റി 
യുള്ള എച്ച്. എം . ടി . പ്ലാന്റ് 

- 1 
23. സെൻസർ കൺട്രോൾ ഉള്ള പേവർ 

ഫിനിഷർ ഹൈഡാസ്റ്റാറ്റിക് 
24. 250 കെ . വി . എ . ജനറേറ്റർ 
25, 1 ക്യൂ . മീ . ബക്കറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 

ഫ്രന്റ് എന്റ് ലോഡർ 
26. വൈബ്രേറ്റർ റോളർ 8ടൺ കപ്പാസിറ്റി 
27. 6 മുതൽ 8 ടൺ വരെ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 
സ്മത്ത്വീൽഡ് ടാൻഡം റോളർ 

- 1 ,, 


കരാറുകാരനോ/ ധാരണാപത്രം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമോ 
സമാനമായ റെഗുലേറ്റർ ഷട്ടറുകൾ രൂപകല്പന ചെയ്ത് 
നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിച്ച് തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിന്റെ 
സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ രേഖ കൾ ദർഘാ സിൽ ഉള്ള ടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കരാറുകാരനോ ധാരണാപത്രം നൽകുന്ന 
സ്ഥാപനത്തിനോ ഷട്ടറുകൾ നിർമ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടാ യിരി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കൂടാതെ 
പണിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീ 
യ റെ ങ്കിലും സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാ യിരിക്കണം. റെഗുലേറ്റർ 
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നിബന്ധനകൾ 

- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട് 
കേരള ജല സേചന വകു പ്പി ലേയോ പൊതു മരാമത്തു 

- മൂന്നുമണിക്ക് തുറക്കുന്നതും ജല സേചന വകുപ്പ് ചീഫ് 
വകു പ്പി ലേയോ " എ ക്ലാസ്സ് രജി സ് ടേ ഷ ന ള്ള വരും 

എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാര 
പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിൽ പരിചയ സമ്പന്നരും 

ത്തിനുമായി അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ 
സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറു 
എന്നിവ രിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 

കാരുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദർഘാസുകൾ മാത്രം പിന്നീട് 
പ്രവർത്തിക്കു മുള്ള ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 

തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. അകാരം പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസു 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ 

കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ 
രാവിലെ 11 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസ് 

മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയായ 50 ,000 + മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി 
+ സെസ്സ് പണമായടച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ കോപ്പികൾ 

ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻ യോഗ്യത 
ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർക്ക് കോപ്പി ഒന്നിന് 12 , 500 + മൂല്യ 

നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരുടേയും സ്ഥാപനങ്ങ 
വർദ്ധിത നികുതി + സെസ്സ് പണമായടച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

ളുടേയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ 

നിരസിക്കുന്നതും ആയവ അപേക്ഷകൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യ 
തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ 

പ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത രശീതിൻപടി തിരികെ കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. 
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ അൻപതു ശത മാ ന ത്തിൽ 

സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിനു പുറമെ പത്തുശതമാനം ബാങ്ക് 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളഒറ്റ പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തി 

ഗ്യാരന്റി കൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നൽകേണ്ടതാണ്. 
നു ള്ളിൽ തൃപ്തി ക ര മായി ചെയ്തു തീർത്തിട്ടു ള്ള വർ 
ആയിരിക്കണം. മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ 
പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് അധികാരി നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം 

തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശാദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ വീഴ്ച പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 
വരു ത്തു ന്ന വർക്ക് മു ൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും 

2003 - ലെ കേരള മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ( VAT ) ആക്റ്റ് , 
പ്രവർത്തി ക്കു മുള്ള ദർഘാ സു കൾ നൽകു ന്ന ത ല്ല . 

2005- ലെ കേരള മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ( VAT) റൂൾസ് എന്നിവ 
സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ 

ഈ കരാർ പ്രവർത്തികൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 
താഴെ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായുംഉണ്ടായിരിക്കണം. 

19 - 8 - 1997 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ( പി ) 84 / 97 
താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ ഒന്നും തന്നെ തന്റെ 

പി . ഡബ്ലിയു . ആന്റ് ടി . യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
കുറ്റംമൂലം റദ്ദാ ക്ക പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താ വിച്ചിട്ടുള്ള 

9- 6 - 1999 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ( എംഎസ്.) 43 / 99 / 
സത്യവാങ്മൂലം അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഐ ആർ ഡി - യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും കേരള 
- യാതൊരു കാരണവശാലും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പൊതുമരാമത്ത്, ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ 
ത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഫോറം വിൽപന സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ 
യുടെ അവസാനദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നാലുമണിക്കുശേഷം വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിന്റെ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികൾ അടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും മേൽ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും (മൂന്നു കോപ്പി - ഒരു അസ്സലും രണ്ടു ഈ ദർഘാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിധ വിശദീകരണ 
പകർപ്പു ക ളും ) സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറത്തക്ക ങ്ങൾക്കും താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ബന്ധപ്പെടേ 
വിധത്തിലുള്ള നിരതദ്രവ്യവും 100- ൽ കുറയാത്ത മുദ്രപ്പത ണ്ടതാണ്. ( ഫോൺ: 0487 - 2332465 ) 
ത്തിൽ ഒരു പാഥ മിക ഉട മ്പ ടിയുംകൂടി ഒറ്റ ക വ റിൽ 
മുദ്രവച്ച് കവറിനു പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മുൻ 

Office of the Superintending 
യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസ് എന്ന്ആലേഖനം ചെയ്തതും 

Engineer, Irrigation Central Circle, 

( Sd.) 
പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു കവറിൽ മുദ്ര വച്ച് 

Thrissur. 

Superintending Engineer. 
കവറിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസ് എന്ന്ആലേഖനം ചെയ്ത്രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒറ്റ 
കവറിൽ ആക്കിമുദ്രവച്ച് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മറ്റും 

TENDER NOTICE 
ആലേഖനം ചെയ്ത്താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ അതിനായി നിശ്ചിയിച്ചിട്ടുള്ള അവസാന No. 08/ SEICC/2011- 12 . | 

20th January 2012. 
തീയ തിക്കും സമ യ ത്തിനും മുൻപായി കിട്ട ത്ത ക്ക വിധം 

The Superintending Engineer, Irrigation Department, 
രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാലിൽ അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് 

Irrigation Central Circle, Thrissur for and on behalf of the 
( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ). താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതും 

Governor of Kerala invites competitive tenders in sealed 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാലിൽ അല്ലാതെയും ലഭിക്കുന്ന 

covers superscribing the name of works , for the works 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

listed below from eligible contractors registered in Kerala 
ത പാ ലിൽ ഉണ്ടാ കാ വുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് ഇ 

P.W .D ./ Irrigation Department. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഉത്തര വാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം പൊതു അവധി ആയാൽ 

Tenders will be received by post/speed post only . 
തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ Tenders submitted directly or by courier service will be 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

rejected . 
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EMD 


Sl. 
No . 
- (1 ) 


Tender No. and Name of Work 
with Estimate Amount 

( 2 ) 


( 3 ) 


സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
വഴി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവയും 
കൊറിയർവഴി ലഭിക്കുന്നവയുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കു 
ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് നമ്പരും പവ്യ ത്തിയുടെ പേരും 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
ക്രമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

- നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


1 38 /SEICC /2011 - 12 — Cheerakuzhy Scheme 

Maintenance — Special repairs to LBMC 
between Ch : 40 /500 and 40 /750 km 
S 16, 00, 000 

40 ,000 
39/SEICC /2011 - 12 — M & R — Urgent repair 
works of the South end span of Kotten 
kottuvalavu regulator and improvement 

works to the existing road - 17, 60,000 44,000 
3 40 /SEICC /2011 - 12 — RMF- Protection works 

to the right bank of Manali river downstream 
of Manali NH Bridge in Nenmanikkara 
Panchayath - " 45, 00 ,000 

- 50 , 000 


( 2 ) 


40 ,000 


1 38 /എസ്. ഇ . ഐ . സി . സി./ 2011 -12 - ചീരക്കുഴി 
പദ്ധതി - അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - ഇടതുകര പ്രധാന 
കനാലിൽ ചെയിനേജ് 40 / 500 നും 40 /750 
കി . മീറ്ററിനും ഇടയിൽ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - Y 16,00,000 
2 39/എസ് . ഇ . ഐ . സി . സി./ 2011 - 12 - എം . & ആർ. 

കൊറ്റൻകോട്ടുവളവ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ തെക്കേ 
അറ്റത്തുള്ള സ്പാനിന്റെയും നിലവിലുള്ള 
റോഡിന്റെ യും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
s 17,60,000 
3 40 / എസ് . ഇ . ഐ . സി . സി . / 2011 - 12 - റിവർ 
മാനേജ്മെന്റ്ഫണ്ട്- നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ 
ദേശീയ പാതയിൽ മണലിപ്പുഴ പാലത്തിന്റെ 
താ ഴ മ ണ ലി പ്പു ഴ യ ക ട വ ല ത ക ര 
സംരക്ഷണ പണികൾ - 45,00,000 


44,000 


50 , 000 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
S 2 ,400 + മൂ . വ . നി ., കമ ന മ്പർ 2 - ന് " 2, 700 + മൂ . വ . നി ., 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 6, 800 + മൂ . വ . നി . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 2 - 2012 , 11 മണി മുതൽ 17 - 2 - 2012, 4 മണി 
വരെ. 


Cost of tender forms— 2 ,400 + VAT for Sl. No. 1, 
" 2, 700 + VAT for Sl . No. 2 , " 6,800 + VAT for Sl . No. 3 . 

Date and time of issue of tender forms , 
From 11 a. m . on 15 - 2 -2012 to 17- 2- 2011 , 4 p . m . 

Date and time of receipt of tender forms — 
22-2 -2012 up to 2.30 p . m . 

Date and time of opening of tenders — 22 -2 - 2012 
at 3 p . m . 

Class of tenderers "B and above. 
Period of completion — 9 months . 

Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the officer authorized by him in the presence 
of the tenderers or their authorized agents present at 
that time. If the date of tender be declared as holiday , 
tender will be received and opened on the next working 
day. The firm period of the tenders will be 4 months from 
the date of receipt of the tender. 

Details of tenders can be obtained from the office of 
the undersigned up to 21 - 2 - 2012 , 4 p .m . on all working 
days . Written application quoting registration number and 
enclosing registration card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed 
with a preliminary agreement in stamp paper worth 
- 100 and sufficient E . M .D . pledged in favour of the 
Superintending Engineer, Irrigation Central Circle, Thrissur. 
Tenders without sufficient E . M . D . and preliminary 
agreement will be summarily rejected . All rules and 
regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department/P .W .D . are applicable to this tender also . 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറി ഗേ ഷൻ 
മദ്ധ്യമേ ഖലാ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത്, 
ജലസേചന വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ 
കരാറുകാരിൽനിന്നുംമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ദർഘാസുകൾ 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 22 - 2 - 2012 വൈകുന്നേരം 2.30 മണി വരെ. 
-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 22- 2- 2012, 
- വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ക്ലാസ് " ബി യും അതിന് 
മുകളിലും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 9 മാസം. 

ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ നിയമാനുസൃത ഏജന്റുമാരുടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
അവധിആയാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 2.30 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് 
തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ദർഘാസിന്റെ കാലാ വധി അ വ 
സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം ആയിരിക്കും. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് 
- വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
-- 21 - 2 - 2012 , 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിക്കു വാൻ 
ര ജി സ് ട ഷൻ കാർ ഡ് കൊണ്ടു വ ര ണ്ട താ ണ് . 


14th FEB . 2012 ) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


( 2 ) 


9, 600 


10 ,000 


ദർ ഘാസ് പമാ ണത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ 
രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എഴുതേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും 
ഡിസ്ചാർജ്ജ്ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
S 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ 
തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ് (ഇന്ദിരാ വികാസ് പ്രതങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യ 
മായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ). 

- കേരള ജല സേചന വകു പ്പിൽ/ പൊതു മ രാ മ ത്തു 
വകു പ്പിൽ ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
Office of the Superintending Engineer, 
Irrigation Central Circle , 

- ( Sd.) 
Thrissur. 

Superintending Engineer. 


5 7/ ഇ . ഇ ./ ഹൈഡാളജി/ 2011- 12 - ടി 

കാസർഗോഡിന് കീഴിൽ മൊഗൽ 

നദിയിൽ മല്ലത്ത് ടി - 3, 81, 801 
6 8/ ഇ . ഇ . | ഹൈഡാളജി/ 2011- 12 - ടി 
കാസർഗോഡിന് കീഴിൽ ഷിറിയ നദിയിൽ 
അങ്ങടി മുഗറിൽ ടി - 3,96,402 
7 9/ ഇ . ഇ ./ ഹൈഡാളജി/ 2011 - 12 - ടി 

തലശ്ശേരിയിൽ തലശ്ശേരി പുഴയിൽ 
പാത്തിപ്പാലത്ത് ടി - 4,23, 000 
8 10 / ഇ . ഇ ./ ഹൈഡാളജി/ 2011 - 12 - ടി 
മഞ്ചേരിക്ക് കീഴിൽ കടലുണ്ടിപുഴയിലെ 
ചിറ്റാ ത്തു പാ റ യിൽ ( മ ല - റം ജില്ല ) 

ടി - 3, 90,729 
9 11/ ഇ . ഇ ./ ഹൈഡാളജി/ 2011- 12 - ടി 

ചാലക്കുടിയുടെ കീഴിൽ ചാലക്കുടി 
പുഴയിൽ വെറ്റിലപ്പാറയിൽ ടി - 2,97,000 


10 ,600 


9 , 800 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


7 ,500 


( 1) 


നമ്പർ ഡി1- 2123 / 2009 . 

2012 ജനുവരി 23 . 

- 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ത്യശ്ശൂർ ഹൈഡാളജി 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
രജിസ്റ്റേർഡായോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായോ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 22 - 2- 2012 - ൽ 3 
മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3 .30 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്.ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
നിശ്ചിതദിവസം അ വ ധി യാ യി രു ന്നാൽ അ തി നടുത്ത 
പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
കമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 7 - നും 
- 900 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 , 3, 4, 5, 6 , 8 ഇവയ്ക്ക് 
" 800 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9- ന് 600 + 4 % വാറ്റ്. 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും - 15 -2 - 2012, 16 - 2 -2012 പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് - " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ - ഹൈഡ്രോളജി 
ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

കേരള ജല സേ ചനം| പൊ തു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
ഡി ക്ലാസ്സോ അതിനു മുകളിലോ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളു. ദർഘാസ് 
സംബ ന്ധ മായ വിവ ര ങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പു വച്ചി രി ക്കുന്ന 
ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി 
ദിന ങ്ങ ളിലും അറിയാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണം 
വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ട്വരേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ (നൂറ്) മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത 
തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തെക്ക 
വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ വികാസ്പത്രംഎന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യ റുടെ പേരിൽ പണ യ പ്പെടു ത്തിയിരിക്കണം. 
ഇന്ദിര വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 
8 / 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരള 

പൊ തു മരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യ വ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

ജി . ഒ . ( എംഎസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ -ഓപ്പ്. തീയതി 
13 - 11 - 1997 - ലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ 
കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 


1 3 / ഇ . ഇ ./ ഹൈഡാളജി/ 2011 - 12 - 
എച്ച്. പി . II ഹൈഡാളജി സെക്ഷൻ 
പയ്യന്നൂരിന് കീഴിൽ കരിയൻങ്ങോട് നദിയിൽ 
കാക്കടവിൽ ഗേജിംങ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം - 
4 , 33 , 896 


10 , 900 


9 , 800 


2 4 / ഇ . ഇ .| ഹൈഡാളജി/ 2011 - 12 - ടി 
പയ്യന്നൂരിന് കീഴിൽ രാമപുരം നദിയിൽ 

രാമപുരത്ത് ടി - 3,90,486 
3 5 / ഇ . ഇ ./ ഹ ഡാളജി/ 2011 - 12 - ടി 
പയ്യന്നൂരിന് കീഴിൽ നീലേശ്വരം നദിയിൽ 

ചായത്ത് ടി - 3,98, 893 
4 6 / ഇ . ഇ . | ഹൈഡാളജി/ 2011 - 12 - ടി 

പയ്യന്നൂരിന് കീഴിൽ കവ്വായി നദിയിൽ 
വെള്ളൂരിൽ ടി - 3,80,051 


10 , 000 


9 ,600 


14th FEB. 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


160 


- മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 2- 2012, 
3 വർഷത്തെ പണി പൂർത്തി യാ ക്കി യ തിന്റെ രേഖ കൾ 17 - 2 - 2012 എന്നീ തീയതികളിൽ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ. 
ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും അ ഡ്വാൻ സ് പേമെന്റ് 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
നൽകുന്നതല്ല . 

സമയവും 23 - 2- 2012, 3 മണിവരെ. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 
നമ്പർ ഡി1 - 1113/ 2006 . 

2012 ജനുവരി 25. 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഹൈഡാളജി 

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ഹൈഡ്രോളജി 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന - ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 

-- കേരള ജല സേചന/ പാ തു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര 

- " ഡി ക്ലാസ്സോ അതിനുമുകളിലോ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ 
സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
രജിസ്റ്റേർഡായോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായോ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു 

കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 

സംബന്ധമായ വിവ ര ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പു വച്ചി രി ക്കുന്ന 
വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ താഴെ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി 
പറയുന്ന തീയതിയിൽ 3 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു കയും ദി ന ങ്ങ ളിലും അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രമാണം 
അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 
അ ദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗ സ്ഥരോ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത 
തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

താകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിതദിവസം 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
അ വ ധി യാ യി രു ന്നാൽ അ തി ന ടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക 
ക്രമ 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
1 13/ ഇ . ഇ. ഹൈഡ്രോളജി/2011- 12 - എച്ച്. പി. II 

-- നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 
ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷൻ, തലശ്ശേരിയുടെ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ വികാസ്പത്രംഎന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കീഴിൽ നൊച്ചിയാട് നദിയിൽ പരീക്കളത്ത് 

എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണ യ പ്പെടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . 
ഗേജിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം- 5,30,000 13,300 

ഇന്ദിരാവികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
2 14/ ഇ . ഇ . ഹൈഡ്രോളജി/2011-12 - എച്ച്. പി. II 
ഹൈഡാളജി സെക്ഷൻ, തൃശ്ശൂരിന്റെ 

കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 
കീഴിൽ കുന്ദംകുളത്തുള്ള റെയിൻ ഗേജ് 

8/ 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരള 
സ്റ്റേഷൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 4,25,000 10 , 700 

പൊ തു മ രാ മത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
3 15 / ഇ . ഇ . ഹൈഡ്രോളജി/ 2011 - 12 - എച്ച്. പി. II 

സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ഹൈഡ്രോളജി വടക്കാഞ്ചേരി സെക്ഷന്റെ 

ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കീഴിലുള്ള ചീരക്കുഴിയിൽ ആട്ടോമാറ്റിക്ക് 

-- ജി . ഒ . ( എം .എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ -ഓപ്പ്. തീയതി 
വെതർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
വേണ്ടിയുള്ള മരാമത്ത് പണികൾ - 

13 - 11 - 1997 - ലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ 
- 3,00, 000 

കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ 

7 ,500 
16/ ഇ . ഇ . ഹൈഡ്രോളജി/ 2011- 12 - എച്ച്. പി. II 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
4 
ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷൻ, പാലക്കാടിന് 

-- മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 
കീഴിൽ മംഗലം, ചുള്ളിയാർ, പൂക്കുന്നി, 

3 വർഷത്തെ പണി പൂർത്തി യാ ക്കിയ തിന്റെ രേഖ കൾ 
മൂലത്തറ, വാളയാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള 

ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. 
റെയിൽ ഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ മതിലുകൾ 

യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല . 
ബലപ്പെടുത്തൽ- 4, 00,000 

10, 000 
ർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1- ന് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
" 1,100 + 4 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - ന് " 900 + 4 % വാറ്റ്, 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കമ ന മ്പർ 3- ന് " 600 + 4 % വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 4 - ന് 

ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
- 800 + 4 % വാറ്റ്. 

തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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TENDER NOTICE 


(3) 


No. 2 /EE /2011 -12 . 


| 19th January 2012 . 


30 ,000 


27, 500 


32 ,500 


The Executive Engineer, Idamalayar Irrigation Project 
Division No . II , Chalakudy on behalf of the Governor of 
Kerala invites competitive tenders in sealed covers 
superscribing the name of works from deserved 
contractors Registered in Kerala Irrigation /Public Works 
Department. Tenders will be opened by the Executive 
Engineer or the Officer authorized by him in the presence 
of tenderers at 3 p .m . on 23- 2 - 2012 . As per the Circular 
Number 3759/ 04 /D5(3) CIR of the Chief Engineer, Project II , 
Thiruvananthapuram dated 18 - 6 - 2004 , tenders will be 
received by registered post only. The name of work must 
be written legibly over the tender cover , otherwise this 
will not be considered . If the last date of receipt of 
tender happens to be holiday , tenders will be received and 
opened on the next working day . The tender received 
after the stipulated date and time due to postal delay or 
any other reason will not be considered . 


11 Rectification works to Irrigation 

Quarters Road ,Chalakudy — 12,00 ,000 
12 Rectification works to the canal bund 

road of Mattathur br. canal bet . 

Ch . 0 /000 to1/000 Km — 11,00 ,000 
13 Do. do. of Mattathur br. canal bet. 

Ch . 2 /000 to 3/500 Km - 13 ,00 ,000 
14 Do. do . of Mattathur br. canal bet. 

Ch . 6 /200 to 8 /600 Km - 12 ,00 ,000 
15 Rectification works of left side bund 

road of RBMC canal bet. Ch .6 /570 to 

7 /050 Km - 6 ,00 ,000 
16 Rectification works of right side bund 

road of Kanjirappilly br. canal bet.Ch. 
1/600 to 2/000 Km . including protection 
works — 4 ,50,000 


30 ,000 


15 ,000 


11 ,250 


Sl. 


EMD 


No. 


Name of work 
with Estimate PAC 

(2 ) 


17 ,500 


(1) 


(3) 


10 , 000 


Bund Roads CRD Scheme 


17 Rectification works to the left side 

bund road of Echippara br. canal bet. 

Ch .0/000 to 1/000 Km . — 7,00,000 
18 Do . do. of RBMC bet. Ch .9 /200 to 

9 /800 Km . — 4 ,00,000 
19 Edalakkad Chully branch canal 

Improvements to right bund road 

Ch . from 600m to 1000m . — 7 ,23 ,000 
20 Do. do .Improvements to right bund road 

Ch .from 3400 to 3663m . — 4 ,50 ,000 


18 , 100 


18,750 


11, 250 


18 ,750 


21 IIP - Link canal — Improvements to bund 

road from Ch . 987m to 2063m 
· 13,50 ,000 


33 ,750 


18 ,750 


1 Rectification work of left side bund road 

and side protection works bet . Ch . 0 /200 
to 0 /700Km . of Mettipadam distributory 

7 ,50 ,000 
2 Do . do. bet. Ch . 16 / 100 to 16 /600Km . of 

RBMC — 7,50,000 
3 Do. do . bet. Ch. 16 /600 to 17 / 100Km . of 

RBMC — 7, 50,000 
4 Rectification work of right side bund road 

of muriyad branch canal — \ 4 , 00 ,000 
5 Do. do. of Muriyad branch canal including 
protection works bet. Ch.4 /700 to 5 /200Km . 

4 ,00 ,000 
6 Do. do. of Kodakara branch canal bet. 

Ch .0/000 to 1/400Km . — 12,00,000 
7 Rectification works of bound road of 

Thazhekad branch canal bet. Ch . 0 /000 to 
0 /800 Km - 6 ,00 ,000 


10,000 


21,250 


10 , 000 


37,500 


30 ,000 


33 ,750 


15 ,000 


22 Rectification works to the canal bund 

road bet. Ch .6 /000 to 7 /000 Km . of 

Adichily Branch canal — 8, 50 ,000 
23 Do. do . bet. Ch. 3/ 000 to 4 /000Km . of 

Meloor branch canal— 15 ,00 ,000 
24 Do. do. bet. Ch . 1/800 to 2/200Km . and 

37000 to 3/500Km . of Thanguchira branch 

canal — 13 ,50 ,000 
25 Do. do . bet.Ch .10 /000 and 11/000Km . 

of RBMC — 5 ,00 ,000 
26 Do. do . bet. Ch .21/000 to 21/ 350Km . of 

Parakadavu Main canal — 5,25 ,000 
27 Do. do . bet . Ch.21/ 350 to 22 / 100Km . of 

do . — 11, 25 ,000 
28 Do. do . bet . Ch. 19/200 to 20 /700Km . of 

do. — 7 ,50 ,000 
29 Do. do . of Azhakam branch canal — 

8 ,70 ,000 


12 , 500 


8 Rectification works of left bund road of 
RBMC bet. Ch . 31 / 100 to32 /000 Km 

6 ,00,000 


13 ,150 


15 ,000 


28 ,150 


9 Rectification works to the canal bund 
road of Parayanthodu Branch Canal 

12 ,00 ,000 
10 Do. do.of Kottanellur Branch Canal 

· 12 ,00 ,000 


30 ,000 


18,750 


30 ,000 


21,750 
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18, 750 


15,000 


(1 ) 
30 Rectification works to the canal bund 

road bet . Ch . 1/000 to 1/600Km . of 

Mambra branch canal — 7 ,50 ,000 
31 Dം . do. bet. Ch.3/500 to 4/500Km. of 

Karukutty Karayamparambu branch 

canal - 6, 00, 000 
32 Do, do, bet. Ch.0/000 to 1/800Km. of 

Attara branch canal — 6 , 35 ,000 
33 Urgent Rectification works — Remetalling 

and tarring of Vengoor branch canal 
right side bund road bet. Ch . 100m to 

400m - 4 ,11 ,000 
34 Do, do, do, bet. Ch. 400m to 780m 

- 6 ,34, 000 


15.900 


Note : — Action will be taken against the Contractor who 

has not participated in the tender after buying 
the tender form [GO . (P ) No. 154 / 172/PWD dated 
Tvm 24th July 1972]. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ 
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2, ചാലക്കുടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പ റയുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് കേര ള 
ജലസേചന / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് അന്നേദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന 
കരാ റു കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-II , തിരുവനന്തപുരം 18 -6 -2004- ലെ 
സർക്കുലർ നമ്പർ 3759 / 04/D5( 3 ) CIR അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ 
തപാൽ വകുപ്പ്മുഖേന രജിസ്റ്റേർഡായി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി 
രേഖപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസ് കവറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതി 
യായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. - 


| 10,300 


15, 850 


19 , 22, 28, 29, for sl . So , 31 


നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2) 


( 1) 


Cost of tender form — 1 ,500 + VAT for Sl. Nos . 1, 2 , 
3 , 19 , 22 , 28, 29 , 30 , " 800 + VAT for Sl. Nos. 4 , 5 , 18 
" 1 ,800 + VAT for Sl . Nos . 6 , 9 , 10 , 11 , 14, 
" 1 ,200 + VAT for Sl . Nos. 7 , 8 , 15 , 31, S 1 ,700 + VAT for 
Sl. Nos. 12 , 27 , 2,000 + VAT for Sl. No. 13 , - 900 + 
VAT for Sl. Nos. 16, 20 , 33, " 1 , 400 + VAT for Sl. No. 17, 
- 2 ,100 + VAT for Sl. Nos.21, 24, " 2 ,300 + VAT for 
Sl . No . 23 , " 1 ,000 + VAT for Sl. Nos. 25 , 26 and 
S 1,300 + VAT for Sl. Nos. 32, 34. 

Date and time of issue of tender forms 
15 -2- 2012 , 16-2-2012 & 17 -2-2012 up to 1 p. m. 

Last date and time of receipt of tender form 
23 -2 -2012 up to 2 p. m . 

- Date and time of opening of tenders - - 23 - 2 - 2012 at 
3 p . m . 

Class of tenderers — C and above 
Time of completion — 4 months 

Tender will be available to the contractors of A Class 
or B Class Registration of PWD . 

Tender documents and other details of tenders can 
be obtained from the office of the undersigned for the 
contractors who had deposited the cost of tender form as 
ready cash or money order. Tender documents sold to 
one party are not transferable to another. Written 
application quoting registration number and enclosing 
registration card should be produced for obtaining the 
tender forms. Tenders should be enclosed with a 
preliminary agreement in Stamp Paper worth ` 100 and 
sufficient EMD pledged in favour of Executive Engineer, 
IIP Division No. II , Chalakudy . Tenders without sufficient 
EMD and preliminary agreement will be summarily 
rejected . Model of Preliminary Agreement is shown in the 
office notice board . The EMD taken as National Savings 
Certificate /Kissan Vikas Pathra also must be pledged in 
favour of Executive Engineer as per 1989 Kerala 
Construction Workers Welfare Fund Rule ( 2 ) , the 
contractor is liable to remit 1 % of the total expenditure of 
work done towards the KCWW Fund . All rules and 
regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department are applicable to this tender also . 


ബണ്ട് റോഡുകൾ സി .ആർ. ഡി . സ്കീം 
-- മേട്ടിപ്പാടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെചെയിനേജ് 
0 / 200 കി . മീറ്ററിനും 0 / 700 കി. മീറ്ററിനും 
ഇട യിലുള്ള ഇടതു ഭാഗ ത്ത ബണ്ട് 
റോഡിന്റെ പുന രു ദ്ധാ രണ പണികളും 
പാർശ്വസംരക്ഷണ പണികളും - 7 , 50 ,000 18 ,750 
വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
16 / 100 കി . മീറ്ററിനും 16 / 600 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ഇടതുഭാഗത്തെ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
ടി - 7,50,000 

18 ,750 
വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
16 / 600 കി. മീറ്ററിനും 17/ 100 കി. മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ഇടതുഭാഗത്തെ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
ടി - 7,50,000 

18 , 750 
- മുരിയാട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ വലതുഭാഗത്തെ 
ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 
7, 50,000 

18 ,750 
5 മുരിയാട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

4/700 കി. മീറ്ററിനും 5/ 200 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള വലതുഭാഗത്തെബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികളും പാർശ്വ സംരക്ഷണ 
പണികളും - 4,00,000 

10 , 000 
കൊടകര ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
0 / 000 കി. മീറ്ററിനും 1/ 400 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള വലതുഭാഗത്തെ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 12, 00 , 000 

- 30 ,000 
താഴേക്കാട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
0 / 000 കി . മീറ്ററിനും 0 / 800 കി. മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി - 6,00,000 15,000 
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30, 000 


24 


30 ,000 


30 , 000 


25 


30,000 


27 ,500 


32 ,500 


28 


30 , 000 


29 


15 


15 , 000 


8 വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

31/100 കി . മീറ്ററിനും 32 /000 കി. മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ഇടതുഭാഗത്തെബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 6, 00,000 
പറയൻതോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ബണ്ട് 

റോഡിന്റെ ടി - 12,00 ,000 
10 കൊറ്റനല്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ബണ്ട് 

റോഡിന്റെ ടി - 12 ,00, 000 
11 ചാലക്കുടിയിലെ ഇറിഗേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

റോഡിന്റെ ടി - 12,00 ,000 
മറ്റത്തൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
0/ 000 കി. മീറ്ററിനും 1/000 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 

ടി - 11,00, 000 
13 മറ്റത്തൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

2 / 000 കി. മീറ്ററിനും 3/ 500 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
ടി - 13 ,00 ,000 
മറ്റത്തൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
6/ 200 കി . മീറ്ററിനും 8 / 600 കി. മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
ടി - 12,00,000 
വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
6 / 570 കി . മീറ്ററിനും 7/ 050 കി . മീറ്ററിനും 
ഇട യി ലു ള്ള ഇട തു ഭാ ഗത്ത്ബണ്ട് 

റോഡിന്റെ ടി - 6,00,000 
16 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബാഞ്ച് ക നാ ലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 1/ 600 കി . മീറ്ററിനും 2, 000 
കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള വലതുഭാഗത്തെ 
ബണ്ട് റോഡിന്റെപുനരുദ്ധാരണ പണികളും 
സംരക്ഷണ പണികളും ഉൾപ്പെടെ 

4,50, 000 
17 എച്ചിപ്പാറ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
- 0/ 000 കി. മീറ്ററിനും 1/ 000 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ഇടതുഭാഗത്തെബണ്ട് റോഡിന്റെ 

പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 7, 00,000 
18 വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെചെയിനേജ് 

9/ 200 കി . മീറ്ററിനും 9/ 800 കി . മീറ്ററിനും 

ഇടയിലുള്ള ടി ടി - 4, 00 , 000 
19 എടലക്കാട് ചുള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 600 മീറ്റർ മുതൽ 1000 മീറ്റർ 
വരെയുള്ള വലതു ബണ്ടിന്റെ അഭിവൃദ്ധി 

പണികൾ - 7,23,000 
20 എടലക്കാട് ചുള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 3400 മീറ്റർ മുതൽ 3663 മീറ്റർ 

വരെയുള്ള ടി ടി - 4, 50,000 
21 ഐ . ഐ . പി. ലിങ്ക് കനാൽ ചെയിനേജ് 

987 മീറ്റർ മുതൽ 2063 മീറ്റർ വരെയുള്ള 
ബണ്ട് റോഡിന്റെ ടി - 13,50, 000 
അടിച്ചിലി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെചെയിനേജ് 
6/ 000 കി. മീറ്ററിനും 7/ 000 കീ . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 8,50 ,000 


23 മേലൂർ ബാഞ്ച് കനാലിന്റെചെയിനേജ് 

3/ 000 കി . മീറ്ററിനും 4/ 000 കി . മീറ്ററിനും 
ഇട യിലുള്ള കനാൽബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 15, 00, 000 

37 ,500 
-- താങ്ങുചിറ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെചെയിനേജ് 

1/ 800 കി . മീറ്റർ മുതൽ 2 / 200 കി . മീറ്റർ 
വരെയും 3 / 000 കി . മീറ്റർ മുതൽ 3/ 500 
കി . മീറ്റർ വരെയും ഉള്ള കനാൽ ബണ്ട് 
റോഡിന്റെ ടി - 13 ,50,000 

33 , 750 
-- വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

10 / 000 കി. മീറ്ററിനും 11/ 000 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
ടി - 5,00,000 

12 ,500 
26 പാറക്കടവ് മെയിൻ കനാലിന്റെചെയിനേജ് 

21/ 000 കി. മീറ്ററിനും 21/ 350 കി. മീറ്ററിനും 
ടി ടി - 5,25,000 

13, 150 
-- പാറക്കടവ് മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
21/ 350 കി. മീറ്ററിനും 22 / 100 കി. മീറ്ററിനും 
ടി ടി - 11,25,000 

28,150 
-- പാറക്കടവ് മെയിൻ കനാലിന്റെചെയിനേജ് 
19 / 200 കി . മീറ്ററിനും 20 / 700 കി. മീറ്ററിനും 
ടി ടി 7,50,000 

18, 750 
- അഴകം ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെ കനാൽ ബണ്ട് 

റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 
- 8,70, 000 

21,750 
-- മാമ്പ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

1/ 000 കി . മീറ്ററിനും 1/ 600 കി . മീറ്ററിനും 
ഇട യിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 7,50 ,000 

18 ,750 
-- കറുകുറ്റി കരയാംപറമ്പ് ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെ 

3/ 500 കി. മീറ്ററിനും 4 /500 കി . മീറ്ററിനും 
ടി ടി - 6, 00 ,000 

15 ,000 
- അട്ടാറ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
0/ 000 കി. മീറ്ററിനും 1/ 800 കി. മീറ്ററിനും 
ടി ടി 6,35,000 

15 ,900 
- അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 

വേങ്ങുർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
100 മീറ്ററിനും 400 മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള 
വലതുഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
റീമെറ്റലിംഗും ടാറിംഗും - 4, 1000 

10 , 300 
-- ടി വേങ്ങർ ബാഞ്ച് കനാലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 400 മീറ്ററിനും 750 മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള വലതുഭാഗത്തെ കനാൽ ബണ്ട് 
റോഡിന്റെ ടി - 6,34,000 

15 , 850 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2 , 3, 19 , 22 , 
28, 29 , 30 ഇവയ്ക്ക് 1, 500 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4 , 5, 18 
ഇവയ്ക്ക് - 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6, 9, 10 , 11, 14 ഇവയ്ക്ക് 
- 1, 800 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 7 , 8, 15 , 31 ഇവ യ് ക്ക് 
- 1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12 - നും 27 - നും - 1,700 + വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 13 - ന് 2 ,000 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 16 , 20, 33 
ഇവയ്ക്ക് 

900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17 - ന് 1, 400 + വാറ്റ് 
ക്രമനമ്പർ 21- നും 24 - നും - 2,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 23 - ന് 
" 2,300 + വാറ്റ് ക്രമനമ്പർ 25 - ന് " 1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
- 32 - നും 34 - നും - 1,300 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 26 - ന് 
S 1,100 + വാറ്റ്. 


31 


11,250 


32 


17 , 500 


10 , 000 


34 


18 ,100 


11,250 


33 ,750 


22 


21,250 
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ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പ ന തീയതിയും 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
സമയവും 15 - 2- 2012, 16 - 2- 2012 & 17 - 2- 2012 എന്നീ തീയതികളിൽ 

- നമ്പർ ടി.എൻ.5/ എ . ഇ . ഇ ./ എം. ഐ . സി . കെ . വൈ ./2011 -12. 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ മാത്രം. 

2012 ജനുവരി 12 . 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ സ്വീക രിക്കുന്ന 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചാലക്കുടി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 23 - 2 -2012 , 2 മണിവരെ. സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 2 - 2012 , 

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാ 

റു കാ രിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
3 മണി. 

മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്ട്രേഡായി 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 

മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . തപാ ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 

കാല താമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തര വാദിയാകുന്ന തില്ല . 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് - " സി യും അതിന് മുകളിലും. 

ദർ ഘാ സു കൾതാഴെ പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ " എ , ബി എന്നീ ക്ളാസ് 

മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേ ദിവസം 
രജിസ് ടേ ഷ നുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ 

4 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. 

അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ 

തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
- ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും - അ വ ധി യാ യിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 

ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് 

സ്വീക രി ക്കു ന്ന തീയ തി മുതൽ 4 മാസം വരെ 

ആയിരിക്കും. 
അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
മേൽപ്പറഞ്ഞ വിൽപ്പന ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 

നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
ലഭി ക്കു ന്നതാ ണ് . ദർഘാ സ് പമാ ണ ങ്ങൾ കൈമാറാൻ 

- കാ ര ട്ടി പ ഞ്ചാ യ ത്തി ല ക ല യിടം 
പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എൽ. എ . സ് കീമിന്റെ പുന രു ദ്ധാ ര ണ 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസു 

പണികൾ - 0.95 ലക്ഷം 

2 ,400 
കളോടൊപ്പം നിശ്ചിതഫോറത്തിലുള്ള പ്രകാരം 100 - ന്റെ 

എരവത്തൂർ എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ ഇരുമ്പ് 
മുദ്രകടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം 

പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 2,31,219 5,800 
ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 

- 3 ആൽമറ്റം എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റിന്റെ മാതൃക 

പണികൾ " 1,97,212 

5, 000 
ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരതദ്രവ്യ 

- 4 കോട്ടക്കടവ് എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ ഇരുമ്പ് 
മായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ് സ് 

പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 2,69,504 6,800 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ് പ്രത എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

5 കോയാസ് കോമ്പൗണ്ട്എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
എഞ്ചി നീ യറുടെ പേരിൽ പണ യ പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . 

ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 
തൊഴി ലാളി സ ഹ ക രണ സംഘ ങ്ങ ൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 

- 1,30, 146 

3 ,300 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലി 

6 പരമൂസ് കോമ്പൗണ്ട്എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
കളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണ 

ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 
സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 

- 1,92,080 

4,900 
ഉണ്ടാ യിരി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 

7 എരയാംകുടി നമ്പർ-1 എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/ 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 
ബാധകമായിരിക്കും. 

- 2,47 ,748 

6 ,200 

- 8 എരയാംകുടി നമ്പർ- 3 എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
കുറിപ്പ്: - ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങിയതിനുശേഷം ദർഘാസിൽ 

ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 
പങ്കെടുക്കാത്ത കോൺട്രാക്ടർമാർക്കെതിരെ നിയമാനു 

- 1,32,705 

3, 400 
സൃതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. 

9 മേലൂർ എൽ. എ . സ് കീമിന്റെ ഇ രു സ് 
[G . O . ( P ) No. 154 /72 /PW dtd . Thiruvananthapuram 

പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ- 2,44,926 6,200 
24th July 1972). 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 3, 5, 6, 8 
ഇവയ്ക്ക് - 400 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 , 4 , 7, 9 ഇവയ്ക്ക് 

" 600 + 4 % വാറ്റ്. 
Office of the Executive Engineer, 

( Sd.) 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
No . 2, Chalakudy. 

Executive Engineer. സമയവും 14 - 2 - 2012 , 1 മണി വരെ. 
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ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തിയുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണ 
തീയതിയും സമയവും - 17 -2- 2012, 3 മണി വരെ. 

ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാലാവധി കമനമ്പർ 1- ന് 2 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 

ഓഫീസിൽനിന്നും 14- 2 -2012 മുതൽ 18 - 2- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 

മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ 
6 മാസം. 

രൊക്കംപണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കു 
- കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 

ന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും - മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് 22-2- 2012 വരെ മാത്രമേ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാ വു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ 

ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 4 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും ബാധ ക 

കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ 
മാ യി രി ക്കും . ദർഘാ സു ക ളോ ടൊപ്പം 100 - ന്റെ 

അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ 
മുദ്ര പ ത ത്തിൽ പാഥ മിക ഉട മ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കേരള 

ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കു ക 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8 (3) വകുപ്പ് 

യാണെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തി ദിവസം ടി 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 

പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരി 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്ര 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 

യെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് 

പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ചാലക്കുടി. - എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

താ ണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ 
നമ്പർ ഡി . ബി . 2 - ടി .എൻ-15 / 2011 -12 . 2012 ജനുവരി 24 . 

ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട 

ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ജല സേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും -- ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 

എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ 

പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പി 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ 

ക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം 100 വിലയുള്ള 
നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
തപാൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ കാല താമസം വന്നാൽ 

മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. 

റ്റി . ആർ.- 5 രസീതും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 

വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ 
തീയതി മുതൽ 4 മാസമായിരിക്കും. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽപ്പണികൾ 
മലപ്പുറം ജില്ല 

ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു 
13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 

ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 

ബില്ലിൽനിന്നും നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . കേരള ജല സേ ചന 
- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 130 / ടി .എൻ. 2011 -12 - ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ 3 -ാം 

വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
വാർഡിൽ അകംകുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 72,00, 000. 

ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരി 

ക്കുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം - 50, 000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില : 10,800 + വാറ്റ്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 22 -2 - 2012. 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 12 മാസം. 

കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ., ( ഒപ്പ്) 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " എ ക്ലാസ്സ്. 

കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


14th FEB. 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


166 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 2) 


5 


20, 000 


12 / ഇ . ഇ ./2011 - 12 - - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
- മീന ങ്ങാടി പഞ്ചാ യ ത്തിലെ വേങ്ങൂർ 

വി. സി . ബി .യുടെ കനാൽ ദീർഘിപ്പിക്കലും 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 8 ലക്ഷം 
13 / ഇ . ഇ ./ 2011- 12 - - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
കോട്ട ത്ത റ പ ഞ്ചാ യ ത്തി ചെല കാ പ്പം 
കൊല്ലി യിൽ ജല സേ ച ന ക ള ത്തിന്റെ 
നവീകരണവും കനാൽ ദീർഘിപ്പിക്കലും - 
13 ലക്ഷം 


6 


32,500 


30,000 


നമ്പർ ഡി. ബി. റ്റി .ആർ- 3 / 2011-12. 

2012 ജനുവരി 24. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചെറുകിട ജല സേചന 
വിഭാഗം, സുൽത്താൻബത്തേരി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത 
യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടി 
സ്ഥാനത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് 
നമ്പരും കരാ റു കാ രന്റെ മു ഴു വൻ മേൽ വി ലാ സവും 
വ്യക്തമായി ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ പോസ്റ്റൽ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ 
നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായി 
രിക്കുകയില്ല . 2012 ഫെബ്രുവരി മാസം 21 -ാം തീയതി മുതൽ 
24 -ാം തീയതി വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ വൈകു ന്നേരം 4 മണിവരെ ചെറു കിട 
ജല സേചന വിഭാഗം സുൽത്താൻബത്തേരി ഡിവി ഷൻ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും രേഖാമൂലം 
രൊക്കം പണമടച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 
രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ഫോറം നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ. 2012 ഫെബ്രുവരി മാസം 28 -ാം 
തീയതി വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 2012 ഫെബ്രുവരി 
മാസം 29 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യ റോ അ ദ്ദേ ഹം ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


8 


31, 250 


9 


20, 000 


10 


20,000 


11 


മ . 


നല 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


31,250 


( 1) 


14 / ഇ . ഇ ./ 2011-12 - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
നെൻമേനി പഞ്ചായത്തിലെ കൈതകൊല്ലി 
ചിറയുടെ കനാൽ ദീർഘിപ്പിക്കൽ - 

12 ലക്ഷം 
15/ ഇ . ഇ ./ 2011- 12 - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
പൊഴുതന പഞ്ചായത്തിലെ പുലരിത്തോട് 
വി . സി . ബി .യുടെ ഇടതു വശത്ത് കനാൽ 
നിർമ്മാണം - 12.50 ലക്ഷം 
16 / ഇ . ഇ ./ 2011- 12 - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
പടിഞ്ഞാറത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ ആലങ്കണ്ടി 
വി . സി . ബി.യുടെ ചെയിനേജ് 570 മീറ്ററിനും 
825 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ കനാൽ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ- 8 ലക്ഷം 
17 / ഇ . ഇ ./ 2011-12 - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പെരിക്കല്ലൂർ 
എൽ. എ . സ് കീമി ന് പമ്പ് സ് 
സ്ഥാപിക്കലും റോഡ് നിർമ്മാണവും-- 
- 8 ലക്ഷം 
18/ ഇ . ഇ ./ 2011- 12 - - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
പു ൽ പ്പള്ളി പഞ്ചാ യ ത്തിലെ പാക്കം 
എൽ. എ . സ് കീമിന് സബ് കനാൽ 
നിർമ്മാണം-- - 12 . 50 ലക്ഷം 
19 / ഇ . ഇ ./ 2011- 12- - പ്രാജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
സുൽത്താൻബത്തേരി പഞ്ചായത്തിലെ 
കട്ടയാട്ട്മൂല വി . സി . ബി .യുടെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 10 ലക്ഷം 
20/ ഇ . ഇ ./ 2011-12 - - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
വെള്ളമുണ്ട് പഞ്ചാ യ ത്തിലെ കക്ക ടവ് 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ പാർശ്വസംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 12 ലക്ഷം 
21/ ഇ . ഇ ./ 2011 -12 - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 
പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ അമ്മായി ചെക്ക് 
ഡാമിന്റെ മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ - 
- 12 ലക്ഷം 
22 / ഇ . ഇ ./ 2011 - 12 - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
ഇടവക പഞ്ചായത്തിലെ പായോട് സൗത്ത് 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും 
ട്രാൻസ്ഫോർമർ യാഡിന്റെയും പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 12 ലക്ഷം 
23/ ഇ . ഇ ./ 2011 -12 - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 
ഇടവക പഞ്ചായത്തിലെ പായോട് നോർത്ത് 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും 
ട്രാൻസ്ഫോർമർ യാഡിന്റെയും പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 10 ലക്ഷം 


12 


25, 000 


13 


16,500 


2 


30,000 


14 


8 / ഇ . ഇ ./ 2011-12 - 13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 
അ വാർഡ്- പൂതാടി പഞ്ചാ യ ത്തില 
അതിരാറ്റുകുന്ന് കാട്ടകുടിതാഴെയിൽ 
ജലസേചനകുളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
( റീ ടെണ്ടർ) - 6.60 ലക്ഷം 
9 / ഇ . ഇ ./ 2011-12 - 13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 
അവാർഡ് - കോട്ടത്തറ പഞ്ചായത്ത്വാർഡ് 
നമ്പർ 11 - ലെ കുഴിവയലിൽ ജലസേചന 
കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും ജലസേചന 
കനാൽ നിർമ്മാണവും ( റീ ടെണ്ടർ) - 
- 15 ലക്ഷം 
10 / ഇ . ഇ ./2011- 12 - - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളിത്തോട് 
വി. സി. ബി.യുടെ കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
പാർശ്വസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും - 
- 15 ലക്ഷം 
11/ ഇ . ഇ./ 2011- 12 - പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 
തരിയോട് പഞ്ചായത്തിലെ കാപ്പു വയൽ 
വി. സി. ബി.യുടെയും കനാലിന്റെയും അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 13 ലക്ഷം 


30 ,000 


37 ,500 


15 


3 


30,000 


37 ,500 


16 


32 ,500 


25,000 


14th FEB. 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


- 167 


TENDER NOTICE 


( 2 ) 


No, DT-4/ 2011 - 12 . 
24 / ഇ . ഇ ./ 2011-12 - ഫ്ള 
17 

| 25th January 2012. 
ഡ് ഡാമേജ് - പനമരം 
പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലു വയൽ ജലസേചന 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
കുളത്തിന്റെ കനാൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും 

the name of works are invited for and on behalf of the 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും - 13 ലക്ഷം 32,500 

Governor of Kerala by the undersigned from the registered 
18 25/ ഇ . ഇ ./2011 - 12 - ഫ്ള ഡ് ഡാമേജ് - എടവക 

Govt. Contractors of eligible class category for following 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ ക രി തിരി കട വിൽ 

works so as to reach this office on or before the date 
നാടുകാണി തോടിന് പാർശ്വസംരക്ഷണ 

specified . Tenders will be opened at 4 . 30 p .m . on the date 
| പ്രവൃത്തികൾ - 9 . 50 ലക്ഷം 

23 ,750 

specified by the undersigned or authorized officer. Tenders 
ദർഘാസ്( പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് should be submitted so as to reach the undersigned on or 
1, 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും - 2, 300 + വാറ്റ്, before date and time prescribed for the works. 
ക്രമ നമ്പർ 4 , 6, 17 ഇവയ്ക്ക് 2, 000 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 
5 , 9, 10 , 12, 16, 18 ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ | Sl. Tender No . and Name of 

EMD 
7, 13, 14 , 15, ഇവയ്ക്ക് 1,800 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 8 - നും - No. Work with Estimate PAC 
11 - നും - 1,900 + വാറ്റ്, 

1 D -257/2011 — HP II Construction of River gauge 
- പ വൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1 - ന് station at Pannikkure in Chittari river as per 
8 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 12 മാസം. 

recommended by IMD under Hydrology 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " സി ക്ലാസ്സും ഉപരിയും. 

Section , Kasaragod for the year 2011 -12 — 
- 1 , 50,000 

3,750 
ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ 
കാർഡിനോടൊപ്പം അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ 2 D - 15/ 2011 - Civil work for data collection 
ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് അ താതു 

network urgent repairs of River gauge 
രജിസാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള 

station as per recommended by IMD 
അപേക്ഷ യോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

under Hydrology Section , Kasaragod 
ഫോറങ്ങൾ കരാറുകാർ പരസ്പരം കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

S 1,10, 000 

2 ,750 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം പൊതു അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 

3 D -123/ 2011 - HP II Urgent repair to Rain & 
അതേ സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

River gauge stations Under Hydrology 
നിരതദ്രവ്യം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

Section , Thalassery — 97,000 

| 2,450 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പ്ളഡ്ജ്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത 

Cost of tender form = 400 + 12. 5 % VAT. 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും 
വെവ്വേറെ നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

Last date and time of receipt of tender — 24 -2 - 2012 , 

4 p . m . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 വിലയുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

Class of contractor — D and above . 
അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 

Period of completion of work — 3 months. 
സ്വീകരിച്ചശേഷം പ്രവൃത്തിലഭിച്ച കരാറുകാരൻ അസ്സൽ ഉടമ്പടി 
വയ്ക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെങ്കിൽ ആ കാരണം കൊണ്ട് Tender documents and other particulars can be 
പ്രവൃത്തികൾ വേറെ കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിവന്നാൽ obtained from this office up to 24 -2 -2012 , 1 p . m . of by on 
അതു മൂലം സർക്കാ രിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും application in writing and on payment of cost ( non 
ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന കരാറുകാരൻ ഉത്തര വാദി refundable) either in cash or money order. Late tender will 
ആയിരിക്കും. 

be rejected . All other conditions are the same as for 
- കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധി 

those contracts in Kerala PWD and Irrigation Department. 
ച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായി 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഹഡാള ജി 
രിക്കും. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം 

സബ് ഡി വി ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡ യ റ ക് ടർ, തല ശ്ശേരി, 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

കൂത്തു പറമ്പ് ( പി . ഒ .) താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ക്ക് 

പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത കരാറു 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

കാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവെച്ച 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് - കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
സുൽത്താൻബത്തേരി, വയനാട്. 

എഞ്ചിനീയർ. നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
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OPEN TENDER 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


Sl . 
| No . 


Name of Work 
with Estimate PAC 


EMD 


( 1) 


(1) 


( 3) 


1 ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ട് II - ചിറ്റാരി പുഴയിൽ 

ഐ . എം . ഡി. അംഗീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് പന്നിക്കൂർ 
റിവർ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 
ഹൈഡാളജി സെക്ഷൻ, കാസർഗോഡ് - 
- 1, 50,000 


41,250 


3,750 


1 K . Y . I. P . — Maintenance of Canal bund 

road between ch : 2 /00 km . and 3/ 100 km . 
of Thiruvangoor Branch Canal — 

" 16. 50 lakh 
2 Do . Urgent repair works of road 

between ch : 5 /600 km . to 7 /600 km . 

of Kakkodi Branch Canal — 25 lakh 
3 Do. Maintenance of Canal bund road 

between ch : 3/ 200 km . and 5 / 100 km . of 
Thiruvangoor Branch Canal — 25 lakh 


50,000 


2 ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷൻ കാസർഗോഡിന്റെ 

കീഴിൽ റിവർ ഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെ ഐ . എം. ഡി . 
അംഗീകരിച്ച അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ പണികൾ - 
S 1,10, 000 


2 ,750 


50, 000 


ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ട് II - ഹൈഡ്രോളജി 
സെക്ഷൻ തലശ്ശേരിയുടെ കീഴിൽ റെയിൻ ആന്റ് 
റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 97,000 


4 Do. Improvements of road between 

ch : 25/ 800 km . and 27/ 00 km . of Right 
Bank Main Canal — 24 .50 lakh 


50,000 


2 , 450 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 12.5 % വാറ്റ്. 


50 ,000 


5 Do. do . Koderichal Kayanna Canal 

Inspection road from ch : 12 / 150 km . to 

13 /275 km . - " 25 lakh 
6 Do . do. Koderichal Kayanna Canal 

Inspection road from ch : 13 /275 km . to 
| 14/ 400 km . - " 21 .90 lakh . 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 24 - 2 - 2012, 4 മണിവരെ. 


50,000 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " ഡി ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും 


7 


പ്രവൃത്തിചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


Do . do . road between ch : 1/150 km . and 
2 / 400 km . of Azhiyoor Branch Canal — 
- 25 lakh 


50, 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണം 24 - 2 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ക് ഒരു 
മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ 24 -2 - 2012 , 4.30 - ന് ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


50,000 


50,000 


8 Do. Urgent repair work of Panthirikkara 

Ottakandam Chavaramuzhi Canal 

Inspection road from ch : 0 /00 km . to 
| 1 /500 km. 25 lakh 
9 Do. do . Panthirikkara- Ottakandam 

Chavaramuzhi Canal Inspection road from 

ch : 1 /550 km. to 3/050 km . - 20.75 lakh 
10 Do. Improvements of Canal Bund road 

of Maniyur Distributory — 21.90 lakh 
11 Do. Maintenance of Canal bund road 

between ch : 28 / 775 km. and 30 / 875 km . 
of Kakkodi Branch Canal — 25 lakh 
Do. Improvements of road between 
ch : 9 / 100 km . and Tail end of Maniyur 
Branch Canal — 25 lakh 


50,000 


Office of the Deputy Director, 
Hydrology Sub Division , 
Thalassery, Kuthuparamba . 


( Sd.) 
Deputy Director. 


50,000 


TENDER NOTICE 


50,000 


No. D2/ TN - 3/ 2011 - 12 . 


| 25th January 2012. 


13 Do . Improvements of road between 

ch : 15 /00 km . to 17/00 km . of Left Bank 
Main Canal — 25 lakh 


50,000 


50, 000 


The Superintending Engineer, Project Circle , Kannur 
invites competitive tenders for and on behalf of the 
Governor of Kerala in sealed covers superscribing the 
name of work and name of contractor from the qualified 
registered contractors of Kerala PWD and Irrigation 
Departments for the work . 


14 Do . Maintenance of Canal bund road 

between ch: 21/ 100 km. and 23/00 km . of 

Kakkodi Branch Canal — 20 .50 lakh 
15 Do. Improvements of road between 

ch : 26 /00 km . to 28 /120 km . of Left Bank 
Main Canal — 25 lakh 


- 50,000 
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50 ,000 


48 , 750 


50.000 


50,000 


20 


50 , 000 


16 K . Y. I. P . — Urgent repair works of road 

between ch : 0 /00 km . to 2 / 100 km . 

of Kakkodi Branch Canal — 25 lakh 
17 Do . Maintenance of Canal bund road 

between ch : 0 /00 km . and 1 /300 km . of 

Thiruvangoor Branch Canal — 19.50 lakh 
18 Do. Improvements of road between 

ch : 22 /000 km . to 24 /00 km . of Right 

Bank Main Canal — 22.50 lakh 
19 Do . Maintenance of Canal bund road 

between ch: 23/ 00 km . and 25/ 00 km . of 
Kakkodi Branch Canal (Kannakara aqueduct 
to Chelannur) - 25 lakh 
Do. Improvements of road between 
ch : 24 /000 km . to 26 /00 km . of Left Bank 

Main Canal — 25 lakh 
21 P. Y .I.P . — Tarring works of Inspection road 

of Main Canal from Koyyodanchal to 
Mayyil in between ch : 29 .340 km . to 
30. 615 km . (for a length of 1 km.) 

- 18 lakh 
22 Do. do . Main Canal from Koyyodanchal 

to Mayyil from ch : 30 .615 km . to 
31. 615 km. - 18 lakh 
Do. do . Main Canal from Koyyodanchal 
to Mayyil from ch : 31 .615 km . to 

32 . 875 km . - " 22 lakh 
24 Do . Tarring works to the road connectiong 

Parassinikkadavu aqueduct from ch : 0 /00 km . 
- to 2 / 140 km . ( Koodali Sub - division) 

- 22 lakh 
25 K .R .P. — Improvements to Inspection Road 

from ch : 3150 m . to 7600 m . of LBC 
s 20 lakh 
Do. do . from ch : 13900m . to 16740 m . of 
Padinjareveedu Branch Canal of LBC 

· 20 lakh 
27 | B . S . P. Main Canal ch : 2130 m . to 2730 m . 

Repair and Maintenance of bund road 
- 18 lakh 


Date and time of issue of the tender form — 15 - 2 - 2012 
to 17- 2- 2012 up to 1 p . m . 

Last date and time of receiving the tender form 
2 -3 - 2012 , 4 p . m . for Sl . Nos. 1 to 10 ; 6 - 3 -2012 , 4 p . m . for 
Sl. Nos. 11 to 20 and 8 - 3- 2012 , 4 p . m . for Sl . Nos. 21 to 27 . 

Period of Completion — 10 months. 
Class of eligible contractors — A & B . 

Name of Division Office — K . Y .I.P. Division , Perambra 
for Sl. Nos . 1 to 20 ; P . Y .I. P . Division , Kannur for 
Sl. Nos. 21 to 24 ; K . R .P. Division , Kalpetta for Sl. Nos . 25 
and 26 and B . S . P. Division , Padinjarathara for Sl. No. 27 . 

Tender forms and other particulars can be had from 
the office of the undersigned during working days 10 a.m . 
to 1 p .m . from 15 - 2 - 2012 to 17 - 2 - 2012 and to be received 
up to 4 p .m . on as per notified date by registered post 
only. This department will not be responsible for any 
postal delay. The tender submitted through courier service 
will not be considered . 

The tenderers should execute and submit in complete 
shape of preliminary agreement in stamp paper worth 
- 100 of Government of Kerala along with the tender. 

All the tenders received within the stipulated time 
will be opened on notified date at 4 . 30 p .m . by the 
undersigned or any other authorized officers in the 
presence of the tenderers who wish to attend. 

All the conditions prevailing in the Irrigation 
Department related to the tenders including performance 
guarantee are applicable to this tender also . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കണ്ണൂർ ജലസേചന വിഭാഗം 
പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
പവൃ ത്തികൾക്ക് കേരള ജല സേചന വകു പ്പിലാ 

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലോ രജിസ്റർ ചെയ്ത അർഹതപ്പെട്ട 
തരം കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽവഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല . തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി 
ആകുന്നതല്ല. 


45,000 


45, 000 


50,000 


50,000 


50, 000 


26 


D 


50, 000 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


45 ,000 


(1) 


- (2) 


( 3 ) 


- കെ . വൈ . ഐ . പി. - തിരുവത്തൂർ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2 / 00 കി . മീറ്ററിനും 
3 / 100 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കനാൽ 
ബണ്ട് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
S 16 ,50, 000 


41,250 


Cost of tender documents — 2,500 + VAT @ 4 % + 
Cess 1 % VAT for Sl. No. 1 ; - 3 ,800 + VAT @ 4 % + Cess 
1 % VAT for Sl . Nos. 2 , 3, 5, 7, 8, 11 , 12 , 13, 15, 16 , 19 , 20 ; 
S 3 , 700 + VAT @ 4 % + Cess 1 % VAT for Sl . No. 4 ; 
- 3 ,300 + VAT @ 4 % + Cess 1 % VAT for Sl. Nos. 6 , 10 , 
23 , 24; - 3, 200 + VAT @ 4 % + Cess 1 % VAT for Sl. No. 9 ; 
3 ,100 + VAT @ 4 % + Cess 1 % VAT for Sl . No . 14; 
" 3 , 000 + VAT @ 4 % + Cess 1 % VAT for 
SI. Nos. 17 , 25 , 26 ; S 3 , 400 + VAT @ 4 % + Cess 1 % VAT 
for Sl. No. 18 and " 2 , 700 + VAT @ 4 % + Cess 1 % VAT 
for Sl . Nos. 21, 22 , 27 . 


ടി കക്കോടി ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
5 /600 കി. മീറ്ററിനും 7/ 600 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള റോഡിന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 25,00,000 


50, 000 
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- (2 ) 


(3) 


(1) 


-- കെ . വൈ . ഐ . പി. - തിരുവത്തൂർ ബ്രാഞ്ച് 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3/ 200 കി. മീറ്ററിനും 
5 / 100 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കനാൽ 
ബണ്ട് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
25,00, 000 


16 ടി കക്കോടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെചെയിനേജ് 
- 0/ 000 - നും 2/ 100 - കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള 

റോഡിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 25,00, 000 

50,000 


50,000 


17 


4 ടി വല തു ക ര മ യി ൻ കനാലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 25 / 800 കി. മീറ്ററിനും 27 / 00 കി . 
മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 24,50,000 


48,750 


50, 000 


18 


ടി കോടേ രി ച്ചാൽ ക യ നാ കനാൽ 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 
12 / 150 കി . മീറ്ററിനും 13 / 275 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ടി - 25 ,00,000 


ടി - തിരു വണ്ടൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 0 / 00 - നും 1/ 300 കി . മീറ്ററിനും 
ഇട യിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 19 , 50,000 
ടി വല തു കര മെയിൻ ക നാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 22/ 000 കി . മീറ്ററിനും 24/ 00 കി . 
മീ റ്ററി നും ഇട യി ലു ള്ള റോഡിന്റെ 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 22, 50, 000 
19 ടി കക്കോടി ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെചെയിനേജ് 

23 / 00 കി . മീറ്ററിനും 25/ 00 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 25,00 ,000 


50,000 


50 ,000 


50, 000 


50 ,000 


20 


ടി കോടേരിച്ചാൽ കായനാ കനാൽ 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 
13 / 275 കി . മീറ്ററിനും 14/ 400 കി . മീറ്ററിനും 

ഇടയിലുള്ള ടി - 21,90, 000 
7 ടി അഴിയൂർ ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

1/150 കി. മീറ്ററിനും 2 / 400 കി. മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള റോഡിന്റെ ടി - 25,00,000 
- ടി പന്തിരിക്കര- ഒറ്റക്കണ്ടം- ചവറാമൂഴി കനാൽ 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 
0 / 00 - നും 1/ 500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 25,00,000 


ടി ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെചെയിനേജ് 
24 / 000 കി. മീറ്ററിനും 26 / 000 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 25,00 ,000 


50,000 


50,000 


21 


50, 000 


45 ,000 


ടി പന്തിരിക്കര - ഒറ്റക്കണ്ടം-ചവറാമൂഴി കനാൽ 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 
1/550 കി . മീറ്ററിനും 3/ 050 കി. മീറ്ററിനും 
ടി - 20,75, 000 


പി. വൈ . ഐ . പി. കൊയ്യോടൻചാൽ - മയ്യിൽ 
മെയിൻ കനാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ 
ചെയിനേജ് 29.340 കി. മീറ്ററിനും 30. 615 കി . 
മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ളടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ 
( 1 കി. മീറ്റർ ) - 18,00,000 
ടി കൊയ്യോടൻചാൽ- മയ്യിൽ മെയിൻ കനാൽ 
ഇൻ സ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 
30.615 കി . മീറ്ററിനും 31.615 കി . മീറ്ററിനും 
ടി - 18,00,000 


22 


50 ,000 


45 ,000 


10 ടി മാണിയൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽബണ്ട് 

റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 
21, 90,000 


50,000 


23 


11 ടി കക്കോടി ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

28 / 775 - നും 30 / 875 - നും ഇടയിലുള്ള കനാൽ 
ബണ്ട് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
S 25,00,000 


ടി കൊയ്യോടൻചാൽ-മയ്യിൽ മെയിൻ കനാൽ 
ഇൻ സ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 
31.6 15 കി . മീറ്ററിനും 32. 875 കി. മീറ്ററിനും 
ടി - 22 ,00,000 


50 ,000 


50,000 


12 ടി മാണിയൂർ ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെചെയിനേജ് 

9 /100 മുതൽ വാലറ്റംവരെയുള്ള റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 25,00,000 


- 24 ടി പറശ്ശിനിക്കടവ്- അക്വഡക്റ്റിനെ ബന്ധിപ്പി 

ക്കുന്ന റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 0/ 00 കി . 
മീറ്ററിനും 2 / 140 കി . മീറ്ററിനും ടി - 
- 22,00 ,000 


50,000 


50, 000 


25 


കെ .ആർ. പി. - എൽ. ബി. സി. -- ഇൻസ്പെക്ഷൻ 
റോഡ് ചെയിനേജ് 3150 മീറ്റർ മുതൽ 
7600 മീറ്റർ വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 20 ,00,000 


50,000 


- 50, 000 


26 


13 ടി - ഇട തു ക ര മെയിൻ കനാലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 15/ 000 കി. മീറ്ററിനും 17 / 000 കി. 
മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള റോഡിന്റെ പുനരു 

ദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 25,00,000 
14 ടി കക്കോടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെചെയിനേജ് 

21/ 00 കി. മീറ്ററിനും 23 / 00 കി . മീറ്ററിനും 
ഇട യിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 20,50,000 
15 ടി ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

26 /00 കി . മീറ്ററിനും 28/ 120 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 25,00,000 


ടി - എൽ. ബി . സി. - പടിഞ്ഞാറെ വീട് ബ്രാഞ്ച് 
കനാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡ് ചെയിനേജ് 
13900 മീറ്റർ മുതൽ 16740 മീറ്റർ വരെയുള്ള 
ടി - 20, 00,000 


50 ,000 


50,000 
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ബി .എസ്. പി. - മെയിൻ കനാലിന്റെചെയിനേജ് 
2130 മീറ്ററിനും 2730 മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള 
ബണ്ട് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
18 ,00 ,000 


50 , 000 


45, 000 


14th FEB. 2012 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


171 


ലേല പരസ്യം 


നമ്പർ എ1- 11 / 12. 

2012 ജനുവരി 16 . 
പഴശ്ശി പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി പൊന്നുംവിലയ് ക്കെ ടു ത്തി 
ട്ടുള്ളതും മെയിന്റനൻസ് സബ് ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള 
തുമായ ഫലവൃക്ഷങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള 
അവകാശ ലേലം ( 1- 4 - 2012 മുതൽ 31 - 3 - 2013 വരെ) താഴെ 
പട്ടികയിൽ വിവരിക്കും പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. 


ക്രമ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ സ്ഥിതി 

ലേല തീയതി, 
നമ്പർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ സമയം, ലേല സ്ഥലം 

വിവരങ്ങൾ 


ദർ ഘാസ് പ മാണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
S 2,500 + വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5, 7, 
8, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 ഇവയ്ക്ക് - 3, 800 + വാറ്റ് 
@ 4 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്; ക്രമ നമ്പർ 4 - ന് " 3,700 + വാറ്റ് 
@ 4 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 6, 10, 23, 24 ഇവയ്ക്ക് 
S 3,300 + വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്; ക്രമ നമ്പർ 9 - ന് 
S 3, 200 + വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്; കമ നമ്പർ 14 - ന് 
S 3,100 + വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 17, 25 , 26 
ഇവയ്ക്ക് 3,000 + വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 
18 - ന് 3,400 + വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 21, 22, 
27 ഇവയ്ക്ക് " 2,700 + വാറ്റ് @ 4 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കൊടു ക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും 15- 2 - 2012 മുതൽ 17 - 2 -2012, 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 2 -3 - 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 20 വരെ 6-3- 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 21 മുതൽ 27 വരെ 8 -3 - 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 10 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എ ആന്റ് ബി. 

ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ പേര് കമനമ്പർ 1 മുതൽ 20 
വരെ കെ . വൈ . ഐ . പി . ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ ; കമനമ്പർ 21 
മുതൽ 24 വരെ പി . വൈ . എ . പി , ഡിവി ഷൻ, കണ്ണൂർ; 
ക്രമനമ്പർ 25 - നും 26 - നും കെ .ആർ. പി . ഡിവിഷൻ, കൽപ്പറ്റ; 
ക്രമനമ്പർ 27 - ന് ബി .എസ്. പി . ഡിവിഷൻ, പടിഞ്ഞാറത്തറ. 
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പി. വൈ . ഐ . പി., 

24 - 2 - 2012, 11 മണി 
മെയിന്റനൻസ് സെക്ഷൻ-I, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
വെളിയമ്പ് 

എഞ്ചിനീയർ, 
പി . വൈ . ഐ . പി . ( Mtce .) 
സബ് ഡിവിഷൻ, 

മട്ടന്നൂർ, വെളിയമ്പ . 
പി . വൈ . ഐ . പി ., 

27 - 2 - 2012, 11 മണി 
മെയിന്റനൻസ് സെക്ഷൻ- II, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, 
മട്ടന്നൂർ 

പി . വൈ . ഐ . പി . ( Mtce .) 

സെക്ഷൻ- II , മട്ടന്നൂർ. 
പി. വൈ . ഐ . പി., 

5 - 3 - 2012, 11 മണി 
മെയിന്റനൻസ് സെക്ഷൻ- III, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, 
കൂത്ത്പറമ്പ 

പി . വൈ . ഐ . പി . ( Mtce.) 

സെക്ഷൻ- III, 

കൂത്ത്പറമ്പ്. 
പി . വൈ . ഐ . പി., 

8 - 3 - 2012, 11 മണി 
സെക്ഷൻ- 2 , കൂടാളി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, 

പി . വൈ . ഐ . പി . 
സെക്ഷൻ- 2, കൂടാളി. 
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ദർഘാസുകൾ മേൽ കാണിക്ക പ്പെടുന്ന തീയതിക്ക് 
വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ 
സ്വീക രിക്കു ന്നതും അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നാലര 
മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 15 -2-2012 മുതൽ 
17 - 2 - 2012 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ 1 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃകാഫോറത്തിൽ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം 
അല്ലാതെയുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ മുഖേന മാത്രമെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖേനയു 
ണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ജലസേചന വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല. 

പെർഫോർമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


- ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ലേലത്തിന് മുമ്പ് ഓരോ 
റീച്ചുകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ലേലത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ആൾ ലേല സംഖ്യ 
മുഴുവനും 10 ശതമാനം കരുതൽ ധനവും അപ്പോൾതന്നെ 
ലേല ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏല്പിച്ച് രസീത് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 
ലേലം സ്ഥിര പ്പെടുത്തി 7 ദിവ സ ത്തി നകം ലേല ക്കാ രൻ 
ആവ ശ്യ മായ മുദ്രപത ത്തിൽ ജല സേചന വകുപ്പു മായി 
വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. ലേലം സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും, നിയമങ്ങളും ലേല ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ 
നിക്ഷിപ്ത മാ യി രിക്കും. പട്ടിക യിൽ വിവ രിച്ച മുഴു വൻ 
ലേലങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നടത്തുന്നതാണ്. ജലസേചന 
വകുപ്പുകളിൽ നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 
ലേലത്തിനും ബാധകമാണ്. ലേലം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
പഴശ്ശി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, വെളിയമ്പയിൽ നിന്നോ 
പട്ടികയിൽ കാണിച്ച ഓഫീസുകളിൽ നിന്നോ അറിയാവുന്ന 
താ ണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണ വശാൽ ലേല തീയതിയിൽ 
അ വിധി വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ലേലം 
നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Project Circle , 
Kannur. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പഴശ്ശി ജലസേചന പദ്ധതി, 
മെയിന്റനൻസ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
മട്ടന്നൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


